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في المعجم الهيدر وجيولوجي العربي 


أ مقدمة 
1 - نشأة علم الهيدر وجيولوجيا : 

ال هيدروجيولوجيا أو علم دراسة المياه الجوفية علم من العلوم الحديثة التي لم تأخذ 
شكلها العلمي النبائي الا مع منتصف القرن الماضي . ولكن أهمية هذا العلم 
وخاصة في البلدان ذات الموارد المائية المحدودة ‏ وهي تلك التي لا تشظم فيها 
الامطار ‏ تبرز بصفة أوضح في عصرنا الحالي على وجه الخصوص نظرا لأن الكثافة 
السكانية قد أصبحت من العوامل الأساسية في فرض ضرورة التحكم في الموارد 
الطبيعية وحسن استثمارها . 

وإذا كان هذا العلم يصلنا اليوم عن طريق اللغات الأوروبية فهو ككل العلوم 
الحديئة في حاجة الى التعريف والتأسيس . ووضع المعجم اليد روجيولوجي يقتضي 
اليوم الرجوع الى اللغات الأوروبية التي منها نستقي مفاهيم هذا العلم ومسمياته . 
وفي نفس الوقت يكون ضروريا ان نقوم بجرد لكل معاججنا اللغوية القديمة 
لاستخراج ما قد يكون فيها من ألفاظ تغنينا عن مشقة الاشتقاق والنحت خاصة 
وهذا الميدان كان دائ! على صلة بالحياة الاقتصادية للمجتمعات ما يستوجب من كل 
الشعوب وضع مفردات للتعبير عن مفاهيم تتصل بالحاجة الى الماء ومجالات 
استعماله . وني الرجوع الى التراث اللغوي لهذا المجال ما يمكننا من اكتشاف مدى 
مساهمة الحضارة العربية الاسلامية في وضع المفاهيم الأساسية لعلم المياه الجوفية . 

أما في اللغات الأوروبية بصفة عامة فإن الاهتمام بالمعجم الهيدروجيولوجي نم 
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يبرز الا خلال العشريتين الماضيتين . مما يدل على أن هذا الجانب المعجميّ 
حديث »© لاخر 7ل اتيز على رمات ا ا 0 
التكنولوجيا الحديثة والعلوم المتصّلة بها » وعلم اليدروجيولوجيا ينتمي الى هذا 
الصنف نظرا لصلته الوثيقة بالجيولوجيا وتقنيات التنقيب واستعمال الاعلامية للتقييم - 
ولوضع النماذج الرياضية ١  .‏ 

غود الاهتمام باستثمار المياه الحوفية الى فترات تاريخية موغلة في القدم . اذ أثبتت 
دراسة القنى المائية ان أقدمها يعود الى حوالي 0 سنة قبل الميلاد وذلك حسب 
البقايا التي وَجدّت منها في بلاد الجبل مما يلي بلاد ما وراء النبر وهي المنطقة التي تح 
من افغانستان إلى حدود العراق . كما ثبت أيضا أنْ البعض من هذه المجاري المائية 
قائم في إيران ومصر منذ حدود 0 سنةاق . م : 

وقد ارتبطت المفاهيم الهيدر وجيولوجية منذ البداية بالعيون والينابيع الطبيعية غير ©» 
ان هذه المفاهيم قد غلب عليها التفسيرٌ الغيبَ وخاضة عند اليونان والرومان ‏ 
ولكن ذلك لم بمنع انتشار اشغال مبيئة مياه الينابيع واستثمارها في كافة الاقطار التي . 
عرفتها الحضارات القديمة ونخاصّة منها الواقعة في المناطق شبه الحافة . 

وقد بقي البعض من تلك التفاسير الغيبية لمصدر مياة الينابيع والأنان مشجدر) في 
العقول حتى نباية القرن السَابِعَ عشرَ إذ كان يُعتَهَدُ أن تدَفق مياه العيون يرتبط بمصادر 
أخرى غير مياه الأمطار . وفي هذا الصدد فإنْ المْلاسِفَةَ اليونانيين أمثال هوميروس 
وطالاس (1221653) وأفلاطون (دمغداط) كانوا يعتقدون أن الينابيع ركم عن هيأه 
البحار التي تمر عبر مجار باطنية داخل الجبال وذلك ما يتسبب في تنقيتها من الأملاح ثم 
ظهَرٌ بعد ذلك على السطح في شكل ينابيع , أما أرسطو فقد اعتبر أن تكثف الهواء 
داخل الكهوف المظلمة والباردة الواقعة في تجاويف الجبال هو الذي يعطي مياه 
البنابيع 

أما فلاسفة الرومان أمثال سنيكا (د56860) وبلين (إمناط) فقد اتبعوا التفسيرات 
اليونانية وكانت مساهمتهم في تفسير هذه الظاهرة متواضعة . ولعل مجهودات 


7 .م 593 ر,علرملا جع81 ,11111 نهدا عاق اللحانكنا مناه ٠١‏ كن ,م12 (1) 

قعملمم؟ أه ملوتزه عط وسمتتوعع1 0 أت غمعتصجرماءعع01 امعماكتا .2 :170707 ارم لقالا ,«معاه8 (2) 
.5 ,395-406 .مم ,17 آوثا ,ومتدتا للمعءوسجطممء0) 000 لق 1 تقا-للاناوطع لمع 

.ناهول نز 1 - 1 01 غمعسعممماء9عل ممه برماكتط عط" : 6ي .0 عععمنعاة ‏ 
.94 ,6-32 ,جرم ,24 أدل؟ا .5 .لمعف تامام صاطمة 8 
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المهندس فيتروفيوس (5ناذادام9/11) في تفسير هذه الظاهرة من أوضح التفاسير التي 
وصلتنا فهو أهم من دافع عن فكرة 27 مياه الأمطار الى داخل الطبقات الأرضية 
في المناطق الحبلية لكي تنبع بعد ذلك عند قاعدتها مكونة العيون والمجاري المائية© . 
ولئن كانت المفاهيم الهيدروجيولوجية التي عرقتها الحضارية العربية الاسلامية 
خلال القرون الوسطى تعتمد في جانب هام منها على المعارف اليونانية في هذا المجال 
فإن الجانب التجريبي قد غلب على المفاهيم النظرية وأصبح للمعايئة الميدانية دور 
أساسي في تفسير الظواهر الطبيعية ثما سمح بتوضيح جوانب من الدورة المائية خاصة 
منها الجانب المتعلق بالصلة بين المياه الصطحية والمياه الجوفية . لذلك نرى 
المسعودي”" (285 ه/898 م 346 ه/957 م) من أوائل العلياء المسلمين 
الذي ربطوا حركة المياه بالجاذبية الأرضية رغم أنه كان يتببى نظرية أرسطو في 
خصوص أصل تكون المياه الجوفية عن طريق تكثف اطواء دامل الفراغات 
الباطنية . كما أن أبا الريحان البيروني ( 362 ه/973 م -440 ه/1048 م ) 
قد فسر الدورة المائية بكثير من الاسهاب مبينا تحولات الماء من السطح إلى جوف 
الأرض ثم عودته منه”» . ولعل الخرجي ( 428 ه/1037 م ) قد دقق أكثر من 
غيره كيفية تكون المياه الجوفية وظهورها على وجه الأرض” . كما أن القزويني 
(600ه1203 م-682ه/1283م ) هو أول من سَعَى إلى تصنيف الينابيع 
والعيون الطبيعية © . 


ععل أعنععة عا عطناوء06 فق امقطعرعط 5ع5 3228 ذومم عل 5عع8 5ع1 تاد كوم 8غ بدواع0 : 5 .[مسعم (3) 
0011165] 
.399-06 .نرم ,1948 .أع0م عه رك “م ,علعصولظ علسم8 1.2 


(4) أبو الحسن المسعودي : -مروج الذهب -ط . 3 . بيروت 1978 . 


- كتاب ‏ التنبيه والاشراف ١‏ - بيروت . 1965 . 


(5) أبو الريحان البيروني : الآثار الباقية من القرون الخالية . تحفيق ادوارد سخاو . لييزيغ , 1923 . 


وه 1 
(6) أبو بكر محمد بن حسن الخرجي : إنباط المياه الخفية ‏ طبعة حيدر اباد . 1939 , 


973 لمعه بععللة عل الالمنآ أزمتقط؟1 لهال ذعقطعةء عقف كعل ومتلمكتلج هآ .للم أسم(ئءلة - 


(7) أبو يحيى زكرياء القروينٍى عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات +1 طبعة بيروت ء 1983 . 
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م يكتب للنظريات العربية الاسلامية في محال استكشاف الياه الباطئية أن تجد 
طريقها إلى أوروبا الا في وقت متأخر وذلك في مجال تطبيقي يتعلق بالتنقيب عن اليأه 
في حين بقي الجانب النظري في مستوى المفاهيم الأولية . وقد كان للعلياء المسلمين 
في الأندلس أمثال ابن العوام ( القرن الثاني عشر )© وابن بصال (ات 499 
ه/1105 م دور لا يستهان به في تجميع المعارف التطبيقية المعروفة في 
عصورهم وتسهيل انتقاها الى أوروبا في فترة لاحقة حقة اقترنت بتركز الجامعات الأوروبية 
الأولى . 

وقد بقيت المفاهيم اليونانية مسيطرة على تصور أوروبا لتكون المياه الحوفية وكيفية 
استثمارها طيلة القرون الوسطى دون كبير تطور يذكر إلى أن كانت بداية عصر 
النبضة . فقد حدث التطور في هذه المفاهيم مع برناز باليسي برووتلدط لمهت 8) » 
(89-1510 الذي وضع نظريته حول « التسرب الباطني للمياه السطحية سنة 
0 . ولكن تجاربه ودراساته وقع تجاهلها طويلا . وفي نفس المرحلة التاريحخية 
تقريبا كان العالم الألماني جون كيبلر (#عامء .1 , 1630-1571) يتصور الكون حيوانا 
خرافيا يأخذ مياه المحيطات في جوفه ثم يخضعها لتحولات فيزيولوجية ثم هو يلقي 
بافرازاته في شكل مياه باطنية وينابية*"© . 

أما الفيلسوف الفرنسي ديكارت (31:65عوء12 6246 1650-1596,2) فقد رجع الى 
نظرية أرسطو التي اعتمدها المسعودي من قبله مضيفا إليها ظاهرتي التبخر والتكئف 
لكن داخل جوف الأرض وبذلك أمكنه ان يقدم تفسيرا لملوحة المياه . 

ولم تتضح مقومات الدورة المائية في نظر العلم الاوروبي الا مع نباية القرن السابع 
عشر . ومنذ البداية اعتمدت النظريات الحديثة علق ملاحظات وقياسات ميذانية 
وكان في مقدمة ذلك جهود كل من : 

1) بيار بيرو (11ناه::ء7.5 1680-1608) الذي قام طوال ثلاث سنوات بقياس كمية 
الامطار المتساقطة مع مراقبة دفق نهر السين (5626 12) وتمكن بذلك من تقدير 


(8) أبو زكرياء يحى بن محمد ابن العوام : الفلاحة الاندلسية  :‏ نشر النص العربي ج . أ . ببكيري .ل.ل 
علص . مدريد ؛ 1802 وترحمه الى الفرنسية كليمان مولليه (أعلانك0.8) »ء باريس . 1867-1864 . 
(9) ابن بصال : القصد والبيان ‏ طبعة الرياط , 1985 , 


ممع اعوط لقع نده و11 . 1967 ,علجوم بوع 21 - تإاع ويلا ,نوع مامعلوط 1غ لصدهىت) : (1967) 71084 .12 0 
د 


السيلان السطحي على كامل الحوض المتصل بهذا النبر . وبذلك تمكن سنة 1674 
من أن يستنتج ان الامطار المتساقطة على حوض نهر السين تساوي ست مرات دفق 
هذا النهر وتمكن بذلك من إثبات ما اعتقد طويلا من عدم تناسب كمية التساقط 
ودفق الينابيع . 

2) الفيزيائي الفرنسي ايدمي ماريوت (10146ئه31 #توظ,1684-1620) وقد قام 
أيضا بقياسات على نهر السين في مستوى مديئة باريمس داعا بذلك أعمال بيرو » وقد 
ظهرت نتائج أعماله سنة 1986 , بعد وفاته » مشتملة على عدة قياسات أثبت بها 
صحة نظرية تسرب الياه السطحية لتغذية الطبقات الباطنية .. ويرى ميتزار...0.8) 
(:7161826 أن ماريوت هو مؤسس علم المياه ككل ( الفيدرولوجيا ) . 

3) أدمون هالي (إللة11 لمسق5 .1742-1656) وهو اتقليزي . وقد مكن عن 
طريق قياس التبخر سئة 1693 من إثبات ل 
كل الينابيع والانهار . 

وقد امكن خلال القرن الثامن عشر وضع المبادىء الاساسية لعلم الجيولوجيا 
وذلك ما مكن من توضيح المفاهيم الاساسية لتكون المياه الجوفية وسريانها الباطني . 
اما خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر فان الاهتمام قد اتجه أكثر نحو 
التنقيب عن المياه الحوفية ود بر تقنياتها . وبذلك أمكن حفر العديد من التقنيبات 
وبلوغ أعماق لم يكن يُتَوصل إليها من قبل . ما ضاعف الاهتمام بالمياه الخوفية ونقخ 
افاقا جديدة لاستغلاهها . ومنذ ذلك العهد ا تخذت ملامح هذا العلم منحيين أهم 
من غيرهما . وهما : المنحى النظريّ ويتمثل أساسا في وضع القوانين الفيزيائية 
لخركية المياه وتحركاتها حسب تشكلات طبيعية وضعت لها تصنيفات متعددة , 
والمنسى العمل المتجه نحو تقنيات استكشاف المياه الباطنية واستخراجها قصد 
استثمارها في مختلف المجالات الاقتصادية . 

وقد قام المهندس الفرنسي هائري دَارْصي (لإعمة10.آ81 “1858-1803) بدراسة حركة 
المياه داخل طبقة رملية وتوصل الى وضع قانونه المعروف بقانون دارصي والذي نشره 
سنة 1856 ضابطا من خلاله حركة سريان مياه في الطبقات الرسوبية . ومن أول 
المساهمات الاوروبية في تنمية علم حركية المياه خلال القرن التاسع عشر أعمال كل 
من جات بوسيناك (2650أووداه80 '3) ودوبي (ع6طباة<1 ,ى.0) ودوبوي (انناصن182 .1) 
وفرشهايمار (:26اع 01 .2) وثايم (ستعطآ]'.ف)ا) . 
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وقد تزايد الاهتمام بالمياه الحوفية خلال هذا القرن وخاصة بعد الحرب العلمية 
الثانية وكان لتطور تقنيات الااستكشاف والتنقيب ووضع الخرائط دور كبير في تسهيل 
تقييم المدخرات المائية الباطنية . كما ان تطور الحسابات الآلية عن طريق الحاسبات 
الالكترونية قد اعطى دفعا كبيرا لكل عمليّات وضع النماذج وايجاد الحلول الرياضية 
للمعادلات المعقدة التي وضعت لتفسير حركية المياه الجوفية . 


2 الاهتمام المعجمي بمجال الهيدر وجيولوجيا : 

كانت بداية الاهتمام المعجمي ‏ في نطاق اللغة الفرنسية ‏ بالمصطلحات 
المستعملة في مجال الاختصاص افيدر وجيولوجي في بداية الستينات وذلك من خخلال 
جلة مختصة تصدر عن مكتب البحوث الحيولوجية والتعدينية -ع2 قا عل بتدعتناظ ع.1) 
(.6601.»طعرعطء . وقد تصدى هذه المهمة باحث فرنسي هو جان مارغا 2هع3) 
(هع:2'”31. وقد شمل هذا النشاط المعجمي وضع كشف للمصطلحات المتصلة 
بميدأن المياه الخوفية مع إيراد تعريف الا والاشارة الى المصدر الذي استمد منه 
التعريف في نطاق الدراسات المنشورة . 

ورغم ان مجهود مارغا كان في نطاق ما نشر في هذه المجلة قطاعيا وغير شامل تغلب 
عليه الصبغة الانتقائية فانه منذ البداية كان قائ) على مقايبس علمية تسمح بمواصلة 
المجهود من طرف غيره فا بعده وقد أمكن لارغا بعد حوالي عشر سنوات ان يقدم 
عملا أكثر شمولا وتكاملا مما كان قد بدأ به في وضع المعجم افيدر وجيولوجي 
الفرنسي . وذلك بإصداره سنة 1977 بالاشتراك مع جيابرت كاستاي 1156:6©) 
(لامقاكق0 المحجم الهيدر وجيولوجي الفرنسي*') . وهذا العمل المعجمى ؛ هوأوق 
عمل قد وضع الى حد الآن في هذ! الاختصاص . 1 

وقد سبق هذا العمل باخر وقع التحمس له في نظاق لحان اليونسكو بمناسبة 
العشرية العالمية للهيدرولوجيا”" . وكان الاهتمام با معجم الهدروجيولوجي في نطاق 
أشغال اليونسكو قد ظهر منذ قرر تكوين مجموعة عمل لدراسة المياه الحوفية سنة 


316 ممه 1611ل تنا كنامز عووةومجمء2 .عبونومامفعمنلجط عنومامستمصت1' : (1965-71) تمعوجملة .ل (11) 

ا 2 .11 8.12.0 ب للند8 نيام ,5-11 عه عتوماوقعمعلتئط'0 عناوتدمهء) » ,8.8.0.81 ركلموط) 

013 ...8.12 ,عأوماه ممم لوطل كتموههعا عكتقهممقعاط : (1977) ممعملا .ل ,«وبعاكه .0 (12) 
م29 ,1977 

.م 165 ,1978 ,5000ظللنا - .1.81.8 .برومامعوملزا له 81055339 [2141083م1216 ؛ (1978) 500غط لزنا (13) 
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001 . وفي نطاق هذه المجموعة اخشير بعض الأعضاء لوضع المعجم 
الهيدروجيولوجي . وكان من بينهم مارغا الفرنسي باعتباره خبيرا لدى اليونسكو . 
وقد تم الاخختيار منذ البداية على أن يكون هذا المعجم رباعيّ اللغة يشمل الفرنسية 
والانقليزية والروسية والاسبانية . 
اما المقابيس التي روعيت في وضع هذا المعجم فقد جاءت في شكل قائمة وصفية 
ضبطت في اللغات الأربع المختارة . وكان منطلق العمل تحليلا سيميائيا دقيقا 
للمفاهيم التي تحملها المصطلحات اكثر ما هو تجميع للمصطلحات المستعملة في 
المجال المدروس . ونتيجة لذلك : 
- لم يؤخذ بعين الاعتبار ‏ في نطاق كل لغة ‏ الا لفظة واحدة لكل مفهوم . 
- م يستعمل أي مصطاح في نطاق أي لغة ‏ لتعريف أكثر من مفهوم واحد ٠‏ وق 
- صورة ورود عدة استعمالات لمصطلح واحد بمعان متعددة ومختلفة لا يقع اعتباره الا 
في حالة واحدة . 
وقد وقع التنصيص على أ هم المرادفات المستعملة وضبطت في قائمات مرجعية 
خاصة بكل لغة مع 0 المصطلحات التعريفية . أما المصطلحات القديمة 
المهجورة والتي لا يستقيم معناها للمفهوم الحالي فقد وقع الاستغناء ء عنها . كيا أن 
التعريفات الخاصة بكل مفهوم ا وردت في إحدى اللغات الأربع المختارة متجانسة 
ا ا ل الى تجرد 
هن الترجمة من لغة الى أخرى . كما وقع أيضا انتقاء المفاهيم الاساسية حسب نحديد 
صارم للحقل الدلالي . وذلك تنفيذا لتوصيات مجموعة العمل الأصلية . و 
ذلك باعتبار ما سبق وضعه من محاولاات مصطلحية في مجال الهيدرولوجيا وخاصة 
ذلك الذئ تم وضعه بالاشتراك بين اليونسكو والمنظمة العالمية للارصاد الجويّ . 
وقد اهملت بالخصوص المفاهيم الهيدرولوجية غير المتصلة بالمياه الجوفية مكل 
المفاهيم المتعلقة بالمياه السطحية أو تلك الخاصة بنوعية المياه واستعمالاتها بصفة 
عامة . ا أقصيت من هذا المعجم المصطلحات الدالة على تركيبات ما تحت سطح 
الأرض في مختلف مجالات الجيولوجيا وتركيب الصخور وطبيعة التربة وميكانيكا 
ته الصخور وتقنيات التنقيب والاستكشاف الخ . 


دل 11/5011/15[ 5015 ؛معصهعه] رمموط-سزملوقعة عاغتمعمم ها ونا لقص أرممممع]1 00 )214 
1 أاتضعة 10 
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أما العمل الأكثر شمولا وهو المعجم الذي صدر عن مكتب البحوث الجيولوجية 
والتعدينية سئة 1977 . من وضع مارغا وكاستاني . وهما باحثان متميزان في ميدان 
الاختصاص . فقد أكد الاهتمام المتزايد بمجال الهيدروجيولوجيا وتضاعف عدد 
الباحثين والفنيين فيه . كا أن التعقيد المتزايد في التصورات النظرية والتقنيات 
المستعملة في التنقيب عن المياه الجوفية واستثمارها من أوليات الأمور التى استوجَبت 
تقييس مصطلحات الْعُجم لميدروجيولوجي الفرنسي . وقد أشار الباحثان الى أن 
الجهود الأولية الي قام بها مارغا من قبل قد أثب: ثبتت تعدد المفاهيم وتداخلها . وذلك 
يهدد وحدة اللغة ويفقدها الدقة العلمية التي تتطلبها مختلف فروع النشاط العلمي 
والتقئي ؛ ولذلك فان توحيد المصطلحات ضرورة . كبا أن الجهود التى بذها فريق 
العمل المختص في نطاق لحان اليونسكو قد مكنت من وضع تعريفات للمفاهيم 
المستعملة وكانت تلك هي البداية لوضع معجم تعريفي وصفي ما انفكت الحاجة 
اليه تزداد بتزايد المادة العلمية المغذية له . 

أما ما يمتاز به المعجم الفرنسي عن المعجم الذي وضعه فريق اليونسكو فهو 
اشتماله زيادة على ما جاء في معجم اليونسكو على 252 مصطلحا جديدا وبذلك 
يكون أكثر المعاجم الفرنسية في مجال الهيدروجيولوجيا شمولا . وقد روعي في وضع 
هذا المعجم نفس المقاييس التي اعتمدت من قبل » مع اقتصاره على اللغة 
الفرنسية . وقد جاءت الاضافات فيه في المجالات التي مهتم بالتشكلات المائية 
وخخصائصها وكذلك حركية المياه الجوفية وطرق استكشافها بالاضافة الى التأثيرات 
التي يمكن أن تخضع ها . 

وهكذا يتضح أن وضع مثل هذا المعجم لا يمكن ان يتم الا على أيدي أهل 
الاختصاص من ذوي الاطلاع الواسع والتعمق العلمي لكي يضمن شمولية التناول 
وحسن الالمام بالمجالات'المختلفة لهذا العلم المتشعب . الشديد الصلة بعدة فروع 
أخرى من علوم الطبيعة . كما أن البعد التاريخي للمصطلحات المنتقاة ضروري 
لتوضيح كيفية تطور بعض المفاهيم بتطور المعارف المتعلقة بها . ولعل في استعمال 
شواهد منقولة من دراسات مختصة لوضع التعاريف وتوضيح مفاهيم المصطلحات 
خير ضمان لاكساب المعجم بَعْدَيْه التعريفيّ والتاريخيّ . كا أن في اضافة المرادفات 
ما يسمح بترجيح المفردات ع اي المراد تبليغه وذلك حسب طواعية 
كل لغ وخصائصها الذاتية . 
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وإذا كنا قد اخترنا هنا أن نضع المقابل العربي للمعجم الذي وضعه فريق 
اليونسكو المختص والذي نشر سنة 1978*' فذلك رغبة منا في سدّ نقص في اللغة 
العربية لا مجال لتواصله والتغافل عنه . وسعيا لوضع اللبنات الأولى العك 
ال هيدروجيولوجي العربي . 


ب - المعجم الفيدر وجيولوجي 

يشتمل هذا المعجم على 309 مصطلحات هيدر وجيولوجية في المجالات 
الأساسية التألية : ش 

1) أنواع المياه الجموفية : وذلك بحسب حالتها وموقعها ومصّدَّرِها( 15 
مصطلحا ) 1 
2) التشكيلات المائية ( 28 مصطلحا ) . 

3) العلاقات بين المياه الجوفية والمياه السطحية ( 36 مصطلحا ) وهي 
مصطلحات مشتركة بين الهيدرولوجيا والهيدروجيولوجيا . 

4) خصائص الوسط المائى وعوامله ( 27 مصطلحا ) . 

5) حركية التشكيلات المائية ( 1 مصطلحا ) . 

6) حركية الآبار والمنشات المائية ( 36 مصطلحا ) . 

7) نوعية المياه الحوفية ( 19 مصطلحا ) . 

8) الطرق اليد روجيولوجية للاستكشاف والتمويل البياني ( 37 مصطلحا ) . 

9 ( التأثير في المياه الحوفية ( 52 مصطلحا ) . 

وقد وقع إحاق كل مصطلح بعدد تعريفي يتركب من رقمين يمثل أوهما المجموعة 
التي يتتمي اليها من جملة هذه المجموعات التسع في حين أن الرقم الثانٍ هو عدد رتبي 
حسب الترتيب الألفبائي وذلك باعتبار اللغة الانقليزية . وتستعمل هذه الأعداد 
الترتيبية لتسهيل الرجوع الى المعجم ولخزن محتواة في الراتب الآلي . 

كما ان المراجع التي اعتمدت ني وضع هذا المعجم قد وثقت بايراد اسم المؤلف 
وتاريخ النشر مع اعتبار أقدم استعمال للمصطلح حسب المدلول الذي يحمله . على 


(15) يراجع التعليق 13 . 


أن قائمة المراجع قابلة للمراجعة نظرا لعدم التمكن من الاطلاع على كل ما نشر في 
المجال . 

ملاحظة : نورد لنعين العربي مسعرا بالترقيم وصال للمصطلحات أي 5 
د نكر امرجم الأصلء : 0 


و 
وجحدت 


1 - أنواع المياه الباطنية 

1 الماء الشعرى عنزهاائصة0 مسدقابء)ة/8 وعدالامه) 

هو الماء المشدود الى الصخور أو الى الوسط. النفاذ ‏ سواء كان مشبعا أو غير 
مشبع ‏ وذلك في المنطقة الواقعة 34 المنسوب السائب للطبقة المائية وتكون القرى سه 
المتحكمة فيه هي قوى الضغط - أو القوة الشعرية ‏ وتكون قيمتها أقل من قيمة 
الضغط الحوي رع 7 ,ع8 1186 . 
2 1 -الماء المحصور عقمصمء نه 5211/8 0102© 

هوالماء المحصور والناشىء داخل الصخور الرسوبية أوعن صهير اندفاعي اثناء 
تشكله التركيبى (856م6ع8هط111) وقد ثبت منذئذ داخل الصخرة فاكتسب نكي الخدز 
المرجع 1 199 ركع لتفسعيده ‏ , 
13 -الماء الاحفيري 2055116 لتقط/جع 734 1[زو5ه 10‏ . 7 

هو الماء المختزن في وسط جيولوجي اثناء حقبة جيولوجية قديمة وتحت ظروف 
مناخية مغايرة للظروف الخالية . المرجع : 1958 ,عنصم . 

ملاحظة : من الضروري التمييز بينه وبين الماء المحصور . 
4. 1 _الماء المحذو ب > 211 ا تقعع لوق م21 -0 لاقع 01310113 
هو الماء الباطني الدي تسيطر عليه الحاذبية الأرضية بصورة أساسية أثناء تخركه من 


مكان الى آخر . 
المرجع : 1961,لإطنكا رووباءط-112ن54؟ . 
المرادقات : _الماء السائب : 8266 ععط 3 


ماء التسرب : 5م1مهقامع2عم عل قط 
ماء الرشح ١‏ أو ماء الصرف ) : 2810886ل عل نهآ 
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الماء المتحرك : عاتطمم سمط 
5 0الماء المباطنى / الماء الو في .7210؟عاناهة سه /61 0020-21 . 
هو كل ماء كائن 5 الأرض وخاصة الموجود منه في منطقة التشبع عل عوم2) 
«متاةسسادة وهو الماء الذي تتكون منه الطبمّات المائية الحوفية . المرجع 
3 111122 


المرادفات : 


- الماء السامى : عااعنامعامة ندع . 
16 _الماء الحمدق سطى أو5ذائع:عم ع1 كصول هق جع 526 2054 لمعم 2 نم1 

هوالماء الكائن في شكل طبقات أوعدسات اوتشعبات غير منجمدة داخل منطقة 
الأراضي الدائمة التجمد المرجع : 1945 ,ععالداة . 
7 1 الماء البكر علتدع اناك مسد مم82 اتمعاظ1 . 

هوالماء الناشىء عن اندفاع الصخور من منطقة الغشاء الى منطقة القشرة الأرضية 
الخو جع : 1923 ب تعمسزعكة ,1121161,1921 
8 الاء السحائى ع1ة1نءز[اءم تفط ع2" عوابعتااءط . 

هو الماء المشدود الى تجاويف المسامٌ في صخرة ذات طبيعة مسامية عن طريق 
الخاذبية اطبائية (ععنهاناء16هم ممتاعدئ)ف) . وغالبا ما يلح بلماء الاحتفاظى 10ه5) 
(مملتوعاة2 عل , ْ 
المرجع : 1937 بقمقصاه! ,1904 تممسضلمهم :2 . 
المرادفات  :‏ الماء اللاصق ءمزوقط20 ند 

- قشرة مائية +46ة 1م11 

الماء المشدود 2ع526 8060م 
79 -الاء الاحتفاظي هاطع 26 عل سمط ع2 لعمتماع ]1 

هو كل ماء مشدود في الأرض بتأثير قوى فيزيائية بحيث لا تقوى الجحاذبية على 
00 

ملاحظة : هذا المعنى يقابل مفهوم » الماء المجذوب (ع2زه)تجهمع دهط) 
المر جع : 1923 ,تعمساع ك8 .1955 ,يعلاءمطعة , 
المرادفات : _ماء التبللمه1)زطزطس"0] نوع 
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0 0الاء الأر ضي (مد دل نوع /عنهه انه؟ 
هو الماء الكائن في جوف الأآأرض وخاصة منه الموجود في المنطقة العليا من طبقة 
عدم التشبع حيث يعمل البخر والنتح . وهوالماء الذي يمكن لحذور النباتات تحويله 
آلى السطح . 
ملااحظةه : يقترن هذا ا مفهوم بالاصطلاح الزراعي وهو أقل دقة من مفهوم 
د الماء المعلق » (عنلمعمدنة ند8) 
المرجع : 1937 بتنقاماه1 
المرادفات  :‏ رطوبة الأرض 606ؤ15هم ازم5 
1 الماء تحت الحمد أهكنافودعم ءا كناه؟ نه /1ع 31 أومكقتصطط يه . 
هو الماء الباطني الواقع تحت الطبقة الدائمة التجمد . 
المر جع : 1955 لإكلتالننا5 رمأئصطه1 ,مممرئهرع060. , 
2 الخحليد الباطنى ع0أهئرع1نامن ععة[6/عع1 ع2 وباوطن5ه . 
هو الجليد الناتج عن تحمد الماء الباطني وخاصة منه الواقع في منطقة التجمد 
الدائم . كما ينشأ الجليد الباطني أيضا عن اضافة ثلج أو جليد إلى المياه الباطنية . 
ويمكن أن يكون هذا الجليد وقتيا أو دائها . 
3 ١الاء‏ قوق الحمد إ551ناقع2ءم اج ع باعل 6منا5 137/1831 ]6111121105م-13لاك 
هوالماء الكائن فوق الطبقة الدائمة التجمد . 
المرجع : 1953 ,نلعا تطناك مم تعمطه1 بسمسئ دعوو 
4 . 1 الماء المعلق عدالسعصركند سمط جع نوه ع5ه0ة7؟ 
هو كل ماء ثابت أو متحرك كائن في منطقة عدم التشبع . وهذا المفهوم أعم من 
مفهوم « الماع الأرضي 4 أ50 نال تنوظ ‏ . 
المر جع : 1894 بلإمصعوه2 .1923 ,1و 2ماعك3 
المرادفات :_الماء المعلق 72162 0علمعءمكن5 . 
5 -ماء التكوين صمنادط ناورم عل مهاوه ةحرط 2ه ج1126 . 
هو الماء الداخل في التكوين الكيميائى للمعادن والمشدود إليها بواسطة الروابط 
كنج أل اسؤماة المغادان المعو 7 
المر جع : 1923 رقع ماعجم .1897 ,رعلاع؟] 
المرادفات : ماء التكوين 65غة؟ لقمممنتاكمم . 
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2 التشكيلات المائية 

271 العازل المائى/ كيمائى علداءندوم/ولنااء ادوم 

هو تركيب صخري ( طبقة أو ركام ) مشبع بالماء لكنه ضعيف الناقلية المائية نما 
يجعله غير قابل لاختزان كميات مائية قابلة للاستثمار حسب مفهسوم التجاعة 
الاقتصادية . 

ملاحظة : هذا المفهوم يقابل د الطبقة المائية » (ععء]سوة) . 
المر جع : 1923 بععجواء84 .1962 ,عع ااعمطة5 . 
المرادفات  :‏ كتمائى لتقاتتاوة . 

- طبقة كتيمة 1 عطعنه©6 

طبقة شبه نفاذة عاط و6 دعم -تتيعة عطعيام 0‏ . 
2. 2 - طبقة مائية / طبمائثي مرغ آنو شاع ]تباوث 

هي تركيب صخري ( طبقة أوركام ) نفاذ يشمل منطقة مشبعة بالماء ‏ متكونة 
من الصخر ومن الماء ‏ ذات ناقلية كافية للسماح للماء بالسريان الحوفي في شكل طبقة 
مائية ما يمكن من استثماره حسب مقاييس النجاعة الاقتصادية . يمكن ان تشمل 
الطبقة الماثية منطقة غير مشبعة لكهها لا تتميز الا عن طريق خاصيات المنطقة 
المقيقة :1 ش 
المر جع : 1897 ,ه11 .1923 ,تععمنع81 .1962 ريع تاعمطعه . 
المرادفات  :‏ طبقة مائية عى8]ننوهة عطعيام© 

خران مائى عغ ناوه عمصءوم ]1 

طبقة انا للمياة «متكقحصعم1 ممضوعط عع 187 

خعز ان ميأه عجعوفية زم طع5ع2 77363 لصتدام1 

طبقة ناقلة تجن وجاء 4ه معنؤة]آ 
3 - تركيب مائي / تشكيل طبمائي ع15خلام0ة عدلغ 1/551 تع وله تعكتداوم 

هو وسط مائي بسيط أو معقد بحيث تكون كل اجزائه متصلة هيدروليكيا وتقع 
ضمن حدود تمنع كل امتداد للتأثير المتبادل والمحسوس بين داخل التركيب 
وخارجه . 
لمر جع : 1962 ,جع [اءعم 5 .1964 ,لإم جما 
المرادفات  :‏ تركيب هيدر وجيولوجي تع و5 عأع 66013701010 . 
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وحدة هيذر وجيولوجية أندن عأورهامءلتزطامءن 

4. 2 كتمائى / العازل المائى عاطنغصنءم-نسعد عطعده) هفاسم 

تركين من احور قات النفاذية الفعيتة لذ كن من اتطتيار كبيات عائة 
ذات جدوى اقتصادية ولكنها تسمح بتسرب الماء خلاها في الاتجاهين وذلك انطلاقا 
من التركيبات المائية المتصلة مها عن طريق النضج (ءومهمنة) بشكل تكون فيه 
مساهمتها محسوسة في زيادة مدخرات الخزان المغذي . 
المرجع : 1966 ,إوعزبوء< ,وتعوططا 
المرادفات  :‏ طبقة شبه كتيمة 0ء6 08زه ممه تترعة 

طبقّة كتيمة ناضحة ل0ءط م هتصاكهمه نإعلدع.] 
5 - حوض ارتوازي معتوفاعة ملوكة /متكقط مولوع ةق . 

مواق يشمن - ترا التظائر عله بسانت بجي لوة وهر اقل براقي ايد 
تتحقق خارج الاحواض الرسوبية - طبقة أو عدة طبقات مائية مضغوطة ذات 
منسوب مائي واقع في جزء منه على الأقل - فوق مستوى سطح الأرض وذلك 
ضمن مساحة أوعدة مساحات ارتوازية . 
المر جع : 1585 رسمتادء ط سم 
6 2 حد عازل علعنة)ة عالسانا/بومةلصتصوط ميعتصدظ8 

هوحد في تركيب مائي يمنع بصورة محسوسة مرور الماء من خلاله ( الدفق يساوي 
صفرا ) دون أن يكون المنسوب قارا (056صطز1 اءنامعزمم) وهناك موال خاص للحد 2 
ذي الشرط المعرفو ١‏ بشرط نيومن »© (هقمع]5 عل ه1015لم0©) ويتمثل هذا الوضع 
في تعامد الحد العازل مع خطوط أو صفحة تساوي الكمون . 

ملاحظة : يقابل هذا المفهوم مدلول « الحد المفتوح ) (عاتع كلاه عالمسطط) ‏ , 
المرجع 1962 ,وعوعط ش 
المرادفات  :‏ الحد العازل توتقلصدمط ءلطقعموءعم ص1 

الحد السلبى لإمةلصتوط علاتادوعم 

الحد الكتيم عطعصهاة 1غ مم11 

الحد ذو الدفق الصفر انام ع« ذف ءغندمنذآ 
7. 2 الحاشية الشعرية عدنة الام عمد /ععمتة تسدالامههء 

هي منطقة مشبعة أو شبه مشبعة بالماء تقع فوق مستوى صفحة المنسوب المائي 
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وهى متصلة مها ويكون الضغط المائى خلاها أقل من الضغط الحوي ( حالة ضغط 
50م وفي هذه الحالة يمكن للماء أن يرتفع من خلالها حسب قانون التصاعد 
الشعري . ولا يمكن ضبط الحد الأقصى للحاشية الشعرية الا بمعرفة بعض العوامل 
مسبقا مثل عامل التشبع الشعري . 
المرجع + 1930 ,باستوعطم] .1923 ,ماع81 
2.8 - طيقة مائية مضغو طة كنامف ع6 دوذ رع ترود لعمكمه 0‏ , 

هى طبقة نفاذة كاملة التشبع نحتوي على طبقة مائية مضغوطة أي أنها ليست ذات 
صفحة مائية سائبة ولا تحتوي على منطقة غير مشبعة يحدها من الأعلى طبقات 
صخرية ذات نفاذية ضعيفة تمنع مرور كل دفق ذي أهمية . 
المرجع 1923 ,ملع ماعطا 
المرادفات : - طمبائي ارتوازي 20111 مقأوتاهمف 

طبمائى مضغوط 1521ا0ة عتنووووط 

دعر أن عاذ جوفية 93662-ل م دومع لعمكومك 
9 2 - طبقة كتيمة / كتمائي / الكتيم عاطقغ ممعمحس ا /لءط لعمقدم 02‏ . 

هو كل تركيب صخري ( طبقة أو ركام ) ذو نفاذية ضعيفة كتيم أو كتيم يحد 
امتداد طبقة مائية من الأعلى أو من الأسفل ( غطاء أو بساط ) ب لا تعطي الماء من 
خلال ذلك الحد . 

ملاحظة : يقابل هذا المفهوم مفهوم الطبقة المائية أو الطبمائي . 
المر جع 1923 بلاعجساع 13 
المرادفات  :‏ طبقة كتيمة 0ع عاطمعممءمم1 

كتمائى 86للاناوه 
0 منطقة النبع / المنبع عع ةل عسنش/دء1ة عع تق طءوذد] 

هو المجال الذي يتم فيه انبطاط ماء خزان جوفي أو مستنقع أوعن طريق نضوح في 
مجرى واد . وهو أيضا النقطة عندها خيوط التيار في طبقة مائية ما . 

المرجع : 1959 ,تعلاءعم5 ' 1923,عمماعد 

71 - حوض مياه جوفية / حوض مياه باطنية/ حوض هيدر وجيولوجي 
عداو نعماهفومعلوط متكمدط قوط ج0-216صراه © هو مجال طبقة مائية بسيطة أو مركبة 
تكون فيه المياه الجوفية ذات سريان موحد في اتجاه المنبع أو في اتجاه عدة منابع . 
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وتتجسم حدود هذا الحوض بحسب تعرجات خط تقسيم المياه الباطنية . 
ا مرجع - (193)0 ,لامسوعطم] .1959 ,لله 1‏ . 

2 - منبع المياه الجوفية / الخراج عمال عماما بورع /اعااناه ععلد لدبا 
مق 

هو كل منفذ ( نقطة أو خط أو بقعة ) يتم عن طريقه انبطاط أو اخمراج المياه 
الباطية من طق عاك ععيظة نشل سطع الأرضن .. 
المرجع : 1970 ,غ«مسملمة'0 
3 2 طبمائي كارستي /طبقة مائبة كارستية ]ادن شاع 1تأناعة أكردك1 
عنال أاقلة! ., 

هي الطبقة المائية التي تكون شروط وجودها ووظائفها تستجيب لمتطلبات 
الكارست السطحى . وتتمثل هذه الشروط على وجه الخصوص في : 

عدم تجانس الخزان : 

- عدم التواصل ا هيدر وليكي في الخزان . 

- غلبة سريان المياه من خلال الشقوق والمجاري الكهوفية سواء عند نجميع المياه 
أو عند توزيعها . 

وتعرد قعواة وكهوف داغاية ذاش بيمة كبيرة: 

- غلبة السريان الباطني على السيلان السطحي . 
ا مرجع : 1970 0000 ْ 
2.4 - طيمائى شبه مضغوط كنام 51122 ع6 ]لاوش /تعكتتاوة نزلدع.] 

هو تركيب مائي يشتمل على طبقة مائية يحدها من السطح أو من القعر طبقات 
صخرية شبه كتيمة تسمح بمرور دفق معتبر دخولا وخروجا . 
المرجع : 1946 ,طمعةل . 

المرادفات : طبقة مائية شبه مضغوطة . 20101168 لعسمتتهمء-تمرع5 
5 2 - طبمائى طباقى علعنامء1]آناته ع6 نوش اوعكتداوة لع بزة نلا 

هو تركيب مائى متكون من متوالية من الطبقات النفاذة والطبقات شبه الكتيمة 
لمنضدة . ويمكن ان يشمل الطبمائي الطبافي عدة طبقات مائية سائبة أو شبه 
مضغوطة ذاتية التواصل فيا بينها عن طريق النضع .. 


المر جع 1973 ,لعا لطناك 
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المرادفات  :‏ تكوين متعدد الطيقات المائية 2107 ترره؟ ععلننانة انز 
6 . 2 - طبقة مائية معلقة 6طععم عمة]ننو م رع ]ناوه لعطمعمم 

هي تركيب مائي في شكل طبقة مائية سائبة كائئة فوق منطقة عدم التشبع ' 
( انظر 32 . د - لهممممع لعطعروءط ). 
ا مرجع 1962 ,لق أعولررعط .1923 , معممتعاز 
7 -ححد سائب / جد نفاذ عارعناناه عاتصسهآ/بصملناهط عاطوء ررووع8 

هوكل حد في تركيب ماي لا يمنع مرور الماء من خلاله بشكل محسوس . ويمكن 
ان نميز عدة حالاات خاصة ذات أهمية متميزة في محال التمويل الهيدروليكى منها : 

ح لخدي لجرب القاز 9 «شواء )كان ثاننا أوامتغيرا )2 وسقى أيضا و اليد 
حسب شرط دير يشل (علطعفتط .قدمه) أو « حد شرط المنسوب © . ه5)تلهم©) 
(اعتأمعامم عل , 


الحد ذي الدفق القار ( سواء أكان ثابتا أم متغيرا ولكنه غير مساو للصفر ) 
ويقال له أيضا « الخد حسب شرط نومان (صسةسدع7) وكذلك م حد شرط الدفق » 
(«ناة عل ه115ن40م00©) ويكون الحد السائب عموديا على خطوط التيار دامل الطبقة 
الماثية وهو يقابل مفهوم و الحد العازل ) (عطعصة:6 عانسنآ) . 

المر جع 1955 ,نتعااعمطع5 .1923 ,تعمساع31 

المرادفات  :‏ الحد الايجابي نإتقلصناهط ءجنزومط 

ب حد نقاذ عاط 6صدمم عكتسنآ 
258 -منطقة (مجال) التغذية ‏ مم120معتمنلة*0 505008 ع قنع ]1 

هوالمجال الذي يتم فيه التسرب الباطني للمياه المتساقطة أو لياه الأودية وذلك ما 
يمكن من تغذية الطبقة المائية أو الخزان الجوني . كا أن هذا المجال يمثل المنطقة التى 
تصل منها المياه السطحية الى الخزان المضغوط ( عن طريق النضح ) . وهو أيضا 
منطلق خطوط التيار في طبقة مائية ما . 
المرجع : 1955 ,يأ 1اءعمطء5 .1923 ,وعممنعل3 

9 2 حد التغذية «مناةادعتصمتلة”0 عأتسةا/بصةمصدمط ومبقاعع ]1 

هو حد في تركيب مائي ذي منسوب قار أو تغير خاضع لتأثير الاستغلال أي انه 
بدفق خارج ينقص من المدخرات أو بدفق داخل يزيد فيها . 
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المرجع 1962 ,.أف كه متصعط 
المرادفات  :‏ حد خط النبع بزع فلصنهط عوعيوه عوت[ 
0 . 2 _المنطقة المشبعة عثمتداغة؟ عمم2/عمه2 لعأة: 521 

هي كل منطقة واقعة تحت مستوى أديم الأرض يحتل فيها الماء كل الفراغات 
الموجودة في الصخور مكونا بذلك طبقة مائية جوفية ويمثل الحد العلوي في هذه المنطقة 
صفحة المنسوب المائي التي قد لا تتطابق في جميع الحالات مع الصفحة السائبة للطبقة 
المائية ولكن عادة ما تؤخذ على انها هى . 

المرجع : 1923 ,1م11 ْ 
المرادفات : - المنطقة السطحية عم20 عنغوعتطم 
منطقة التشبع 01 53111211011 
2.1 -المنطقة الانتقالية / منطقة العبور عل عدم ه20 صما تكسم 1 

هي الجزء من منطقة عدم التشم الواقع بين منطقة النتح ( من فوق ) والحاشية 
الكتعرية 3 :من تمت ع نيت يكون تأثير الحدروالنفين غير دي يال وحييث يغ تخريل 
الماء في اتجاه الاسفل عن طريق التسرب الباطنى بصفة غالبة . 
المرجع : 1930 بتسوءعطص] .1923 بتعجصاعكقة ْ 
المرادفاث  :‏ المنطقة الوسطية ع181:6::160101815 2006 

منطقة الحجز/ الاحتفاظ صمنامع]6 عل ع200 


2 الطبقة المائية السائية / الحرة عمهه ف ع6 اناوه ع تنود لعس ممعملا 
نآ ظ 
هي طبمائي يشتمل على صفحة مائية سائبة وعلى منطقة غير مشبعة . 
المرجع : 0940,1960] 
المرادفات  :‏ الطيقة المائية معأ أنوة غاطه) معغة/8ا 
الخزان المائى غير المضغوط عزهبعدع؟ مهل مناممع لع مقممممت] 
الطبقة المائية الجرة ءايه عه] 


2.3 _المنطقة غير المشبعة 531166 صمص عدم م /عده2 1053601260 
هي المنطقة الواقعة بين سطح الأرض وصفحة المنسوب المائي في طبقة مائية سائبة 
) صفحة المنطقة غير المشبعة قريبة من الصفحة السائية ) وتمثل هذه المنطقة مجموع 
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منطقة النتح ومنطقة العبور ( أو المنطقة الانتقالية ) وكذلك الجزء غير المشبع من 
لداشية الشعرية ٠‏ 
0 وهي منطقة يكون فيها الضغط المائي أقل من الضغط الجوي . ويمكن تقسيمها 
أو حدها عن طريق منطقة مشبعة معلقّة وذلك في حالة وجود طبقة مائية معلقة : 
المرجع : 1972 ,أ أء لمنقصطم] 
المرادفات  :‏ منطقة التهوثئة ممنغوعء2 غ0 عدم /ده 1 لورعة'ل عمم2 
202 1730056 
منطقّة الماء المعد معغدم 0ع70ءمدنة 5ه عمه20 5عنالمء مكناة زتاةء 065 .2 
كماءء طادء 8 01 )[ع8 
المنطقة غير المشبعة 202 لم21 عداأةئتاعلم نآ 
2.4 - منطقة التذيذب «مال باعل عل عممه بده 2ناعسا1 أه عدصمه 
هى المنطقة من الخزان المائى التى يحدث فيها تذبذب صفحة المنسوب المائى في 
غالة طبقة مائة سسائنة: ...هن كلك المنطقة الواقعة يك مميسوييك .قن | لسوت 
أحدهما يمثل الحد الأقصى والآخر الحد الأدنى في طبقة مائية سائبة . 


المرجع 1923 ,لعجطاعكة 
المرادفات  :‏ منطقة تذبذب الطبقة المائية 86400ل4عد2 عاطها-وع)ة؟ 1ه غاءع8 

منطقة التذبذب ومناهااك0'05 عدم هملأ ساعن زه ععمدج]ر 
2.5 - متطقة الحمد أودنافعدءم/1ذه 2 معدم 01 عمه20 

هي المنطقة من أديم الأرض أو ما تحته الخاضعة للجمد المتواصل خلال سنوات 
عديدة تما نجعلها نفاذة . 
ا مرجع : 1947 ه11 نكا 
2.6 - منطقة النتتح 210 أمرقصة ع أومة نه 'ل عمم باع 2< انه أه عمه2 

هي الجزء العلوي من المنطقة غير المشبعة الواقعة مباشرة تحت أديم الأرض والتي 
يكون فيها الماء قابلا للاستخراج عن طريق الببخر أوعن طريق الامتصاص النباتي . 
المر جع + 1923 ,تعممنع1اة 
المرادفات  :‏ منطقة الماء الأرضى 2:66 [1ه65ه 6اء6 

منطقة رطوبة الأرض ا أزه؟5 01 22026 
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3 العلاقات بين المياه ال حوفية والمياه السطحية 
1 3 - عبن (نبع) فوار (ة) عسمسمتسفاعه عم ناودع مامد مقاوع 1م 

هى العين النابعة من طبقة مائية مضغوطة وذلك من خلال منافذ تتخلل الغطاء 
العازل القائم فوق الطبقة المائية . 
المرجع : 1872 ,لسمدععاءظ ,1910 ,علاط 
2-02 التخزين الخانبى كعقتعط ودع[ قصفل العتطء تأققع8 لمسسرظا/ء مه ره )5 عأمقط 

هو التغير الطارىء على محزون طبقة مائية يجاورة المجرى مائي أو لصفحة مائية 
سطحية بحيث يكون هذا التغير مرتبطا بتغير المنسوب المائي هما وناتج عن تبادل كمي 
بين الطبقة المائية والمياه السطحية المجاورة لها . 
المرجع : 1937 ,بتلقساه1' 
3. 3 السيلان الأدنى عندط عل )معسع1نامعظ/10 عقة8 

هو الجزء من السيلان الحملي الطبيعي ( حسب ما يعطيه المخطط البياني للضفق 
(عسممرع11200) الذي يأني متأخرا 7 السيلان المباشر نتيجة الانتظام الذي يسببه 
مختلف اجزاء الخزان الطبيعي وعلى الخصوص منه الجزء الناتج عن الخزانات الحوفية 
عند مصباتها الواقعة في نطاق الحوض المائي . يشكل السيلان الأدنى جملة السيلان 
أثناء فترة النضوب (هعديوووتمة)) . وكيا هو الأمر 5 حالة السيلان الحملية فان 
السيلان الادنى يمكن ان يكون طبيعيا او اصطناعيا ( نتيجة تدخل المنشات المائية في 
تحويل جزء من الدفق أو تنظيمه وكذلك نتيجة انصباب مياه اخرى فيه ) . 

من الأفضل في حالة السيلان الاصطناعي ان تقع الاشارة الى طريقة تقييم 
السيلان الأدنى وهل ان ذلك قد تم بالقيس المباشر أم بعد تعديل النتائج 

ملاحظة : يرتبط مقهوم السيلان الادنى بمجال المياه السطحية ولا يمكن استعماله 
في ميدان المياه ا حوفية رغم إن السرياكن الحوفي يماثله تماما اذ انه يرتبط بمراحل السيلان 
مع اعتبار الزمن ولا يرتبط بالوسط الطبيعي الذي ير الماء من خلاله . 
93 المرجع : 1963 ,رعطعهم»1 
4 . 3 العين الفائضة / العين الحمام ألاع دع ل مطق0 عل عع نودبع ستدمة رعلئه8 

هي العين الكائنة عند نقطة التقاء الغطاء غير النفاذ مع منسوب الطبقة المائية أو 
عند النقطة الفاصلة بين طبقة سائبة واخرى مضغوطة أو عند حد جانبى غير نفاذ 
وَبذلك ميد العين القائضة عن العين الانضيابية . ْ 
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المرجع : 1955 ,معااعمع5 :1919 ,دمت 
المرادفات  :‏ عين الجاجز هترم معتمةط 

العين الدافقة وصاممه :0 
5 1 معامل التسسرب البساطئى 20626 لتنامع أن امع للعو 
م ل أرعك تلاع متم/يوع مج طعوزل 1 

هونسبة الحريان الجوني أو الدفق الحملى لطبقة مائية ما الى مجموع التساقط الواقع 
في نطاق حوضها اماي أو في مساحة التغذية الخاصة بها ( مع مجحانسة 0 
المستعملة ) . وقد يخضع هذا المعامل الى التصحيح في حالة التغذية الجوفية أو 
السيلان الجلدي . لا تكون هذا المعامل أهمية الا في حالة تغير المخزون بصورة قابلة 
للتقييم وعندها يمكن اعتبارها او الاستغناء عنها . 
المرجع : 1961 ,لإسقاكمن 1" 

ملاحظة : يقابل هذا المعامل نسبة التسرب الجحوفي الوسطي الحملية على مستوى 
الحوض الهيدروجيولوجي أو على نطاق مركب مائي وذلك عن طريق مقارنة أطراف 
الموازنة المائية الحملية وهو متمم لفهوم معامل السيلان السطحي . 
3.6 مُعَاملُ الجر د يان الحوة ف أمرعك أقزع00) أأمصبام 20-1921 ناممع كه أررعن قلاع 00 
م011 لاع تع المامعة ”0 

هو نسبة الحريان الجوني الى السيلان الجملي ويعبر عنه بالنسبة المائوية . 

ملاحظة : يعتمد هذا المفهوم على مقارنة اجزاء مخطط التدفق (عسسه موه ل ر81) 
المرجع : 1970 بمع:1/15 
07 . 3 العين القاعدية عدعمرعدرء :06 عل ععدباه5/عسترمة اعتمم 

هي العين الواقعة عند التقاء قاعدة الخزان غير النفاذة مع سطح الأرض والنابعة 
من طبقة مائية سائبة غير مرفودة (عناهع]ناه5 20م) . غالبا ما تكون العين القاعدية في 
شكل خط نبعي ويتميز هذا الصنف من العيون عن العيون الفائضة التي هي أكثر 
خصوصية وكذلك عن العيون العتبية (مزعام-مع] ع0 وءن:ندام8) التي تختص بور 
مخزرون جوفي واقع نحت مستوى المنبع . 
المرجع : 1919 ,متزءظ :1900 ,انسدق 
8. 3 العين التقعرية ممزووع 1م06 ع0 ععنباه5 /وصاممة ومزومع يمع[ 
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المنسوب المائي لطبقة مائية سائبة دون ان ينشأ ذلك عن تدخخل أي حاجز غير نفاذ . 
المرجع :- 1930 رعتتقةطتم] (1919 ,رتموار8 
9 الور شح / النزيز عممعد 81 /ععدمءء؟ أمعس 81 

هو خروج الماء من الأرض انطلاقا من المنطقة المشبعة لخزان جوتي وذلك خلال 
صفحة نفاذة أو داحل تجمع للمياه السطحية ذات صفحة سائبة أو منسوب قار 
وكذلك خلال مساحة رشاحة كائنة على سطح الأرض . 
المر جع : 1923 ,تع جراعك1 
المرادفات : - الرشح الخارج ع28رء 010145 
0 0«الدفق البخر يِ 6 :ل خلطة عع عق طعكقل 2300 :مم82 

هودفق أو ضخ لكميات من المياه الجوفية عن طريق التصعيد البخري من خلال 
المنطقة غير المشبعة وذلك أثناء البخر أو النتج . ويكون هذا البخر جزءا من الموازنة 
المائية للخزان الحوئي .. 
لمر جع : 1923 0 
311 - النبع 11 تناكع د /6 عع لاك 

هومكان انبطاط الماء في شبكة من الشقوق المائية أوفي مجرى جوني دون ان يكون 
ذلك الماء متأتيا من غور مجرى مياه سطحية تقع منطقة تغذيته بتمامها في مجال الخزان 
الحوني الذي ينبع منه الماء . 

ملاحظة : يجب التفريق بين النبع (عممعع سساكراط) و (عممءوسسوة86) الذي يعني 
قرذة الباق ال طم الأرسن بحة عررها شك خرى مائق 
المر جع : 1902 ,عن تصسوط :1970 رعمعمماة 
2 -ترشيح هري / تنضيح غبري أمةسصتمرل نتوع :0 ونام طن عنا؟ ممتملوكت 

هي عملية اتصال مجرى مائى سطحي بخزان جوفني مجاور له عن طريق الرشح أو 
جلتنضيح . وبذلك يكون المجرى المائى حدا ذا منسوب قار بالنسبة للخزان 
المرجع : 1923 ,؟بجماعك1 [ْ 
المرادفات  :‏ تيار النزيز تصوعء)ة )معندفظ 
3 3 الرفد الجوفي (الباطنى) 8لة55عاناه نتدء'0 خرومصش/هاكهآ رغغة جل صياه60 

هو الدفق أو كميات الماء الداخلة باطنيا الى حوض مائي تحت خخط تقسيم المياه 
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السطحية . ويكون المعنى المقابل له هو ( الفقد ) (6معممع1نمع5-6بده5) 


المرجع : 1973 ,لإكاعاتطنا5 
المرادفات  :‏ الرفد الباطني ععمع ناأككة-5ناه50 

الدفى الذاخل باطنيا هنةدعاناه؟ غأداة12 

الرفد الباطني م 0114م مر 
4. 3 الفقد الحوني (الباطنى) )معصرعءانامء6كناه5/ه كانه تعنهه لمنامء 

هو الدفق أو كميات الماء الخارجة باطنيا من الحوض المائي تحت مسشوى خط 
تقسيم المياه السطحية وبذلك تنقص هذه الكمية من الدفق الجملٍ الذي يتم تقييمه 
في نطاق الدقق الحملية وذلك اعتبارا لكونها جزءا من الموازنة الجملية . ويقابل هذا 
المفهوم معنى « الرفد اجون » . 
المر جع : 1960 ,1ء19 ,متعطومة] 
المرادفات  :‏ الدفق الحوني الخار بج اقاءمة متهمعاباهد غلطم 
5 النضوت/ التناقص العمدء5وامة/00زووععع2 جع )و لسدام © 

هو تناقص دفق النبع أو الدفق الجوفي في خزان ما نظرا لنقصان محرون الماء في 
الطبقة أو في المركب المائي الذي يغذيه . 

وبصورة أدق هو تناقص الدفق مع تدني الملسوب ونقصان المخزون الجوفي خلال 
فترات انتفاء التغذية وذلك دون تدخخل أي عامل خارجيى للتأثير في الخزان . وعادة 
ما يمثل تناقص المنسوب عن طريق المنحني البياني العروت باأسم «الخط البياني 
للنضوب © . 
المر جع : 1905 ,غ116ئه81 ,1965 ,إدعتهءج] 
3.6 السريان الجو في (الباطنيى) -6 5011 1:0101621161224 111011 جم غ3 بال ناه © 
نم1 

هو الجزء من الجريان الجملي في حوض الاء المتأتي من منابع الخزانات الحوفية 
وبذلك فهو يمثل المياه التي مرت بالخزانات الباطنية وهذا الجزء يعادل الدفق الجمل 
للطبقات المائية الباطنية والتي تقع مصباتها في نطاق نفس الحوض الائي . 0 

عادة ما يمثل ا حريان الجوفي في الواقع الجزء الأعظم من الدفق القاعدي ولكنه لا 
يقتصر عليه . ويقابله مفهوم الجريان السطحي النائج عن السيلان . 
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المرجع 
7 3 -التسرب (الباطنى) ممنادءهالتام]/بومتام امآ 

هو مرور الماء من خلال سطم الأرض ودخوله الى ما تحت أديمها . وهو كذلك 
لركة الماء النازل خلال المنطقة غير المشبعة مع امكانية الانتهاء الى المنطقة المشبعة أو 
التوقف دوتها . 
ا مرجع : 1975 ,]كنظ 1933 ,هآآ 
8. 3 القدرة التسر بية 08ئ)ةء)اقصلال غاأعدصهت)/لإأأعدصق موناهم م1 

هى الدفق المائى الأقصى الذي يمكن ان يتسرب من خلال وحدة مساحة من 
الأرض وذلك باعتباره ثماثلا للشدة المطرية التي لا ينتج عنها سيلان . 
المر جع 0 ,135 6نطكططة 1 :1010111933 
المرادفات  :‏ مؤشر التسرب ©1002 524100ااقه1] 

التسربية 'إ)زاذطهعاققم1 

التشربية 106قام6هوطم 

التسرب التقديري علاءنامعامم ممنندئ كما 
9 -نسبة التسراب مم نغة م سآ "ل سه ممق قلاعم 1ج :ا قس1 

هي مقدار نسبة التسرب الى كمية التساقط مع اعتبارها في محال موضعي ولفترة 
زمنية قصيرة ( زنحة مطرية أو متوالية مطرية ) . 
0. 3 مقدار التسرب 2100 المآ '0 سساعادد1]/عندء ممنتدئ امآ 

هي كمية الماء المتسرب الى باطن الأرض من خلال سطح أديمها وذلك خلال فترة 

عادة ما يقارن مقدار التسرب بكميات الماء المتساقطة أو السائلة وذلك مع اعتبارها 
مقدارا وسطيا خلال مدة معينة من الزمن أو دفقا خلال مساحة وحدة . كا ينسحب 
هذا المفهوم ايضا على تسرب مياه المجاري والتجمعات المائية السطحية وخخاصة في 
خالات اران ميرتب التدريبية ., 
ال مرجع : 1964 ,/«00© 
المرادفات  :‏ مقدار التسرب 2008عالكمز اه 16دخ]1 

- سرعة التسرب 99]أو8[0 002)ةعالتكم[ ‏ - 

كمية التسرب 1061566 نم06 مآ 
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المؤشر النوو عى للتسرب «هن)هم)!1؛ه 01 عسموقاعفمة أانوهك/ز 
1 . 3 -فاقد التسر ناه نا نكما مهم دعارءط/عم ممعع5 لوعن 1011 

هي كمية المياه السطحية المتسربة خلال طبقات الأرض انطلاقا من طبقة مائية أو 
من مجرى مائي سواء الى داخخل المنطقة غير المشبعة أو مباشرة داخل خزان جوفي . 
المر جع : 123 11102 
المرادفات  :‏ التسربات 5م81200م1 
2 3 -ججرى مائئ معز ول أمقدمءم6ل0مز نوع *ل وسنام) //صدع ماد لعئلاناكم1 

هو أي بجرى مائي غير نفاذ بشكل لا تكون له فيه أي تبادلات مائية في أي اتجاه 
كان مع الخزانات الحوفية المجاورة سواء أكانت معلقة أم لا . 
المر جع : 1856 بعاأعسوعدط :1923 بررعدسرزاعل3 
3 _عين (نبع ) وقتية 165212018156 ع110ا50 ع مادم أماع )تدع 1و1 

هي كل منبع لياه جوفية بجريان غير متواصل أو لا يسيل ماؤه الا خلال بعض 
الفترات الزمنية ذات الامتداد غير الثابت . 

وني الحالة الخاصة التي يكون فيها جريان النبع موسميا تتخلله فترات توقف شبه 
منتظمة فإن النبع ذا الدفق المتقطع يسمى عينا وقتية (162121]]6216ه1 عمنرد50) 

المرجع : 1923 ,رعمماءكة 
المرادفات  :‏ عين موسمية (فصلية) 626تمدووئةة ععتنامة 
4 بمجرى مائي ر شاح 1 مدع" 0 0015 /لطوع 55 1051118 

هو كل مجرى مائي يغذي ‏ عن طريق تسرب مياهه باطنيا - طبقة ماثية جوفية 
مجاورة سواء أكانت تربطه بها صلة مائية ام لا . وفي الحالة ؛لتى توجد فيها الصلة 
المائية بين المجرى والطبقة فان المنسوب يكون قارا . 
المرجع : 1923 ,تعجسزعا18 
المرادفات  :‏ تيار التسر ب لتقع3)6 العسا)ط 

- مجرى مائىّ مغذ 511وق1سة تروء'0 5سندمت 
5 -التغو د 10185 عل ماوع 1171/8 051[ 

هو المكان الذي يتم فيه الاختفاء الكلي أو الجزئي في باطن الأرض لياه مجرى 
سطحي ذي جريان وقتي أو مستمر منتظم . يحدث ذلك - على وجه الخصوص - في 
المناطق الكارستية سواء عن طريق التسرب أو الانكهاف . 
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المرجع : 1902 ,أعنامدك8 :1979 ,عمندم كا 
المرادفات  :‏ تغور اللخريان كاضاة متهعا5 

الوادي المتغور 1061م ءاهز 
6 3_بججرى مائي معلق 6تاءاعم ناوء*0 15لاو /تتوعماة لعطعجرعط 

هو كل بجرى مائي مفصول عن الطبقة الجوفية السائبة الواقعة في خزان مجاور 
بواسطة منطقة غير مشبعة وبذلك يكون ذلك المجرى غير متصل بها مائيا ولكن يمكنه 
أن يساهم في بعض الحالات في تغذيتها وذلك عن طريق التسرب ( حالة الأودية 
الرشاحة ) كا يمكن ان يكون هذا المجرى معزولا عن الطبقة المائية ( حالة الأودية 
المعزولة ) . 
ا مرجع : 1923 ,2ع72أع]ة1 
المرادفات  :‏ مجرى مائى معلق 1ال0ءمكناد نتدع*0 15نام0 
7 بالتسرب التاجع ) الفعال )لقع هنهم لتكصا رمم ه هلما ومع مقطعع] 
عع 

هي كمية الماء المتسربة باطنيا من السطح مخترقة منطقة عدم التشبع الى ان تصل 
منطقة التشبع ' 

يعبر عن التسرب الفعال عن طريق الدفق من خلال وحدة المساحة أو بحساب 
مقدار ارتفاع الماء خلال فترة زمنية معينة . كما يمشل التسرب الفعال ايضا دفق 
التسرب الذي يخترق الصفحة السائبة لطبقة جوفية معينة . 

ملاحظة : جب تمييز التسرب الفعال عن مقدار التسرب الذي يقترن بمساحة ما 
من أديم الأرض يتخللها الماء . 
المرجع + 1961 ,لإهاكو0 
المرادفات  :‏ كمية التسرب 01116؟ 11:314108مآ 
8 3 الانبثاق ععمعععدوع ا /وعمء يم سوع] 

هو عودة الظهور على سطح الأرض لمجرى مائي جوني كان قد سبق ان تغورت 
مياهه عند نقطة ما . 
المرجع : 1896,اعامها8 :1970 ,عمعدمكة 
9 0الدفق النو عي للحر يان الباطني ع د10 !ا أمصبه معغة- لامع عققاععمك 


اأتاع 1[ نامعة ' 0 عناوألاءع6مة 
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هو الدفق الوسطي لحريان باطني منسوبا الى وحدة المساحة أو الى ارتفاع المياه 
خلال مدة زمنية معينة . 

المرادفات  :‏ مقنار دفق الجريان الباطني -كأل ععغةا-لمسمئع كه وساسلنك8 
عقاء 
0 . النبع / العين / الينبوع ععكنامك ع رمك 

هو الموضع الذي يتم أو يحدث فيه انبطاط جريان طبيعي للماء الجوفي على سطح 
أديم الأرض بشكل متميز . ويكون ذلك في الغالب بداية بحرى ماء سطحي . ىا 
ان النبع يمثل ايضا كل تجمع مائي ناشىء عن ينبوع . 
المرجع 1923 رتعملأعاة 
17 3 د عين مغمورة ع02186طلاو عع لم5 ع متدمة لعو تعصططند 

هي كل عين أو نبع كائن تحت منسوب صفحة مائية سطحية ( بحر . بحيرة .» 
محرى مائي ) وأمثلة لذلك هناك العيون البحرية والعيون الكائنة داخل البحيرات أو 
نحت الانهار 
المرجع : 1973 ,ههجة]! 
الم ادفات :- عين تحت الماء عملممة؟ كلمعنوةطن5 


عين مغرقة 188م5 1210060 


عين غاطسة 1216نا1]-كندهة .5/ع م فناعة|5نا0؟ .5 /2812106-كناه0ة 501112 


00 32 9 التصريف الباطني لقة م501 ععقهته اعم متوعل ععة م باوطتاك 
هو تجميع جزء من مياه السيلان عن طريق الخزانات اراي محريو مي 
تما ينتج عنه سريان جوقي متميز . 
ملاحظة : ضرورة التفريق بينه وبين التصريف السطحي الذي يختص بشبكة 
من المجاري السطحية . 
المرادفات  :‏ التصريف الباطنى 82ةطنهةجل مدعمممءاطن5 


3 هوة ماصة / بلاعة خسقطنمعطة مهمع امط بنه110و نه 

“”" هي كل فجوة طبيعية يمكن الدخول اليها ويتجاوز عمقها اتساعها السطحي 
وخاصة تلك الواقعة في المناطق الكارستية والتى يعرف منها : « البلاعة ؛ (دع,ه) 
واطاوية (عسنطم) 
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وهي أماكن يمكن ان يضيع عندها الجريان السطحي سواء منه الوقتي أو المستمر 
وذلك عن طريق التغور . 


لمر جع : 1970 1/100 
المرادفات  :‏ بلاعة 581166 ( استعمال اتقليزي ) . 

بلاعة عامطعاوز5 ( استعمال امريكى ) . 
34 4 نظام التحول المائي م 200 ع عصطة ىز بارع أوصة ما تعغ 8 01 للاعاولاك 
للق 05 2011191011اكء 

هو مجموعة من الأوساط الحاوية والناقلة للاء والمتصلة فيما بيها( خزانات 
جوفية » مجاري مياه سطحية ؛ ما تحت أديم الأرض با فيها المنطقة المشبعة والمنطقة 
غير المشبعة ) والتى تكون في مجموعها نظاما خاصا في مجال حركة المياه الأرضية العامة 
كيا انها حال لمختلف التفاعلات بين الغشاء المائي والغشاء الصخري للكرة الأرضية 
وخاصة ما يخنتص منها بالتحولات الفيزيائية ( تحولات الكتل ) . 


ملاحظة : هذا المفهوم عام جدا وهو من وضع الميدر وجيولوجيين السوفيات . 
المر جع : 1947 ,لزكلومعصمةع1 :1944 ,عام مس1 
5. 3 عين فقلزية عممع اده عم عءتنام5 م ماومة اموتكنااء نولا 
3 نوعا خاصا من العيون الكارستية المتكونة من نهاية مجرى مائي باطني شبه 
. كيا يمكن ان تمثل الجزء الصاعد لمعقوف (02طمزة) مقلوب لا يمكن الدخول 
7 ألا عن طريق الغطس . وأفضل تموذج لهذا النمط من العيون يتمثل في عين 


الفقلز (ء5تااعدو/ا عل عمتهتم10 1.3) بفرنسا . 


الو جع : 18558ب ع مساهوط :1970 رعمغورولة 
المرادفات  :‏ العين النابعة وستومة عمنط5ون© 
6 3 -التحولات عن طريق الحركة المائية -دككك عدم 5اهءأكمهما بارع اكمةط جما 
اللو 05 13110983 . 
هو تحول اللمياه والكتل التى يحملها داخل مجال الغشاء المائى والغشاء الصخري 
للكرة الأرضية وذلك تي حركة المباه الأرسية القامة عت تأكرفر وق ف الكمون . 
يعتبر هذا التحول بمثابة احدى طرق حول الكتل غير العكسية والداخلية في 
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علاقات تفاعل مع التحولات الديناميكية والكيميائية الأخرى الواقعة في نطاق الكرة 
الأرضية . 

ملاحظة : هذا المفهوم عام جدا وقد تم وضعه من طرف اطيدر وجيولوجيين 
السوفيات . 


المرجع : 1947 ,نإمائمعسةع1 :1944 ,طعاناماهدع1 


(البقية قْ العددن القادم) 
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في المعجم الشيدر وجيولوجي العربي 


بقلم ؛ أحمد عمو 
(القسم الثاني) * 


4 خصائص الوسط امائي وعوامله 


1 الانضغاط 6ن تاتددععمصومع)/ انان تدمع مم وم 
1 2 1 
هى خاصية الأجزاء الصأبة في وسى نقاذ ‏ داخل أديم الأرض أو في 
اعد المهر راو غاسية الام داحر الدفات المانبة وصمكل فق تقليض 
الحجم تحت تاثير تزايد الضغط المسلط في الوسط المائي. ويقاس الانضغاط 
عن طريق» «مُعامل الانضغاط», الذي يمثل نسية التناقص النسبي للحجم 


ارس 


إلى وحدة تزايدَ الضغط ويضاد هذا المفهوم مفهوم «معامل التمدده 


لغلا نامدات "ل أخمعك 1 1اعمب) . 


المرجع : 1942 ,طامة8 


2 التفاذية النسبية وبدناواعء 6 لتطممممععط / نابا اع لهم عتاستمعلرط عحتاعة 81 

تمل التفاذية النسبيّة إمكانية نقل الماء أو أي سائل آخر في جزْء غير 
مشبع من الأرض أو من الصخور النفاذة. وتمثل النفاذية النسبية أيضا مقدار 
دفق الماء من خلال وسط نفاذ. 


* نشر القسم الأول في العدد الرابع (1988) من مجلة المعجمية ص ص 91 - 119. 
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المرجع : 2 ,.لج 2 ممسطم.آ 
المرادفات: ‏ - الناقلية الشعرية نزإاااتاءنافومه نرائعها انمد 
التفاذية الفعالة وناتطمعسمم نالع 
النفاذية النسبية نإاتاتطقعمممم هاعم 
النفاذية الشعرية ععنةااتجوق عا توناءسلمم© 
3 المسامية المفتوحة / المسامية الفعالة عاتعسه 6اذوم,مم / نواتومومم عباناعه811 
هي نسبة حجم الفراغات المتصلة فيا بينها داخل وسط مسامي إلى 
الحجم امل وهي المسامية الني تمكن السائل من الحركة داخل هذا الوسط 
النفاذ. وبذلك قا المسامية المفتوحة مجموع المسامية الناجعة وطاقة الاحتفاظ 
(همناهعاة: عل 6انعهم2©). ويضاذ هذا المفهوم مفهرم م لالمسامية المغْلَقَة» غانومء»وص) 
(عو0اع. 
المرجع : 1955 بمعالعمدك5 :1972 :اه ب ممصطمآ :1923 مامكا 
المرادفات: ‏ المسامية الخركية نزالود»مم عأمقدوط 
4.-. الوسط التشقق / الوسط الانكساري 6دكذة) بعتاتد / مستلعم عساعمط 
هو وسط غير متجائس وغير متواصل يمكن أن ينساب الماء من 
خلاله بصورة أساسية عبر شبكة من الشقوق المتصلة فيهما بينها باشكال 
وكيفيات مختلفة. ويتميز هذا الوسط بناقلية مائية تنغير حسب نوعية الشقوق 
ولكنها لا ترتبط بتغير معامل النفاذية (معامل دارصي) . 
ملاحظة: هنا المنهوم ناص بستوى معين لا يكون فيه انوسط 
امتشقق غير متجانس خواص التبلور. 
ا مر جع : 1937 ,مقدواه” 
5 المسامية التشققية / الانكسارية 8مناهكناددة0/1ئوم:مم عساعورط 


هي المسامية النائنجة عن وجود شقوق واتكسارات مفتوحة داخل 
الصخور . وعادة ما تكون هذه المسامية ثانويةاي انها نانهجة عن نحولات 
موالية لتشكل الصخرة المائية ويقابلها مفهوم (المسامية الفراغية» كانوو,ه©. 
(قههنا655ض010 وهي تمثئل نسبة حجم الفر اغات التشققية الى الحجم الكل 
للصخور. 
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المرجع : 1962 ,معالعم؟ 
المرادفات: ‏ مسامية الشقوق كععندد؛ عل عمانومءمم 
6 معامل النفاذية غانانطهة ممعم عن امعاءة1اعمع/براتناهمم عاسصليرة] 
التبلور وذلك بالنسبة إلى سائل متجانس ذي كثافة ولزوجة حركية ثابتتين كى) 
يتخلل - خلال وحدة زمئية ونحت تاثير وحدة من التحدر ألمائي امعنفة,6) 
عدوناسهنترط) ‏ وحدة مساحة قائمة على اتجاه التيار الدفقى. يعبر عن معامل 
(نإ0ة2آ عل امآ) . 
لمر جع : 1856 بلإع م3 :1972 ,.أه ع مقصصدام[ :1964 بطاكسامدة 
المرادفات: ‏ المعامل التجريبى (الحقلى) للنفاذية 4ه اسعاءالاعمه لعا 
نا طفع ممم 
معامل الناقلية المائية -ت«ناءنلهم عااسهعلحط ؟ه معنءاعم0 
يغ 
عامل أو معامل دأرصى 06 ادماء3اءعمه نه عتاغصقيوم 
103107 
معامل التخلل 5وذامء!!1) 08 ماع 608)1121 
7 2 الانتشارية المائية عدو تادهلنزة غاتتكر ات : نوا الالكد نل عناسهملءر11 
هو عامل يتحكم في توزع الانتشار ويمثل نسبة معامل الناقلية الى 
معامل التخزين (أو نسبة معامل النفاذية الى معامل التخزين النوعي). 
لمر جع : 7 ,ا نناعررن110 :1972 .ل2 عأ الةلتتامآ 
المرادفات : ناقلية المنسوب المائى . عنوثلبهعلباط غالكلوكتامدمهتا - مدقل 
8 الكتيائى / الكتيم عاطق دسعمم1 / دراه زبصعممرآ1 
هى صفة الوسط الذي يكون نظريا غير نفاذ بحيث لا يمكن لآي 
يترك أي تيار دفقى يتخلله بصورة محسوسة وذلك تحت تاثير تحدر المنسوب 
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المائي من قبيل ما هو معهود في الخزانات المائية الجوفية . 

ملاحظة : هذا المفهوم خاص بتحدر الضغط المسلط ذاتيا على الطبقة 
المائية. فمن المعروف أن وسطا ما يعتبر غير نفاذ بصورة عملية في الظروف 
امهيدروجيولوجية العادية ونحت تاثير تحدر ضغطي معتاد عندما يكون معامل 
النفاذية (لدارصي) اصغر من 1.10-7 إلى 1.10-5 م/ث. 

المرجع : 3 ماعل 

المرادفات : الكتيم مم1 

غير النفاذ مهد ]اناوه 


العازل عطعحقاظ 


9 المسامية الفراغية 5ععناكاع مال عاتومرو8 / بمتومهمم لمتاناديعامآ 

هى المسامية الناتجة عن وجود مسامات فراغية متصلة فيا بينها نانجة 
عن شك ٍ الصخرة المائية (مسامية اولية). وهى تقايل 5 معناها الامسامية 
التشقق» («منندعلودة عل 6ازودين©) إذ هى عبارة عن نسبة الفراغات المسامية الى 
الحجم الكلى للصخرة المائية . 

المر جع : 1955 ,ع ااعواعة : 1923 ,عععمتعاة 


المرادفات  :‏ مسامية نسيجية عااعاعتماومه عاتوممم 


410 النفاذية الذائية #ناوعة مدعاما غاللتط وغ ممع طن التطمع ممعم عتسوستمادآ 
النظر عن خصائص هذأ السائل . 

يقاس معامل التقاذية الذاتئية بحجم سائل له وحلة من اللزروجة 
الخركية يتخلل خلال وحدة زمئية وحدة مساحة قائمة على انجاه الدفق وذلك 
شت تاثير تدر ضغطى معين وبعر عنه بوحدة دارصى . 

المرجع : 2 , ,لد ع مدصلاما 

المرادفات  :‏ التفاذية المندسية عناوضاعمممع غنات ممعم 
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411 النفاذية المفلّقة عدمك عاتومهوه : نرانوم»مم لعنقامو1 
هي النفاذية الناتجة عن الفراغات غير المتصلة فيا بينها او عن 
الفجوات الكائنة في الصخور والتي لا تتسبب في زيادة نفاذيتها. ويضاد هذا 
المفهوم مفهوم النفاذية المفتوحة (عاتعانه غانومه2) 
المر جع : 1955 ,ع ااعمط5 :1941 ,آطم 
المرأدفات: ‏ مسامية فجوية عتنهامنامة؟؛ غانومعوط 
412 مُعَاملَ النضح / معامل الث شبح عل أجرعك أالعه© / أسعاع اعم ععهعلمع.آ 
١‏ ععلمةمتفيل 
هو عامل يتحكم في نقل الماء خلال طبقة شيه نفاذة مشبعة وهو 
(#ءققونه»2). ]ا يعتبر معامل النضح نتيجة تيار مائي شاقولي يخترق وحدة 
مساحية من الطبقة شبه الكتيمة تحت ضغط وحدة من تحدر المنسوب مفسوما 
شبه النقّاذ الى سمك هذه الطبقة. 
المر جع 1959 ,وعتاعمء5 :1954 ,لاوساتموط ,طمعول 
المرادفات: ‏ عامل النصح ععمقمةتمل عل عناغ معدم 
5 التضوحة ععمةلمع.آ 
1433 عامل النضح 5ق تمل عل «دمعاعوط / ع10ان2] ممقطلطمع 1 
هو عامل يحدد كمية الدفق المائي المار من خزان جوفي الى طبقة شبه 
نفاذة مجاورة له. ويعبر عن عامل النتضح بالحذر التربيعى لناقلية الخزان 
مضروية في نسبة سمك الطبقة شبه النفاذة الى معامل النفاذية العمودية لها. 
المر جع : 1959 ,رعاأعمطع5 :1966 ,إدء1/ةا ع لمة 12310 
4 (الوسط) شبه النفاذ عاطة ممعم تمتك / ومتمقمم برطهم] 
صفة الوسط الذي تكون نفاذيته اضعف من أن تسمح باستثار ألماء 
لكنها كافية لنقل كميات محسوسة منه الى الخنزانات الحوفية المجاورة (عن 
طريق النضح) . كا يتميز هذا الوسط ايضا بمعامل التخزين الذي ييائل 5 
قيمّته معامل طبقة تخزينية. 
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المرجع : 1846 ,لهدرواءظ :1966 ,اوعذ/لا ء2 لم 123910 
المرادفات: ‏ شيه الكتيم أمتاام - تمعق 
شبه النقاذ كنهنبمعم - كنسهءة 

5 الرطوبة 6اتلنسب]] / أمعادم عساكتملة 

هي كمية الماء الكائنةٌ في وسط غير مشبع وذلك بقطع النظر عن طبيعة 
العلاقات الفيزيائية التي تربط الماء الى الوسط الصلب ويعير عن الرطوبة 
بنسبة الاحجام او الثقل (ثقل الماء/ الثقل الكلي او الحجم الكلي). وعادة ما 
تكون الرطوبة نسبية ترنبط بطريقة قياسية عملية. 

المرجع : 1958 .ه85 0911 .500 .م 


المرادفات: محتوى الارض من الرطوبة امعاهم عقام» 1أه5 


6. فاقد الاحتفاظ د«منامعنم: عل انع11 26 /رزعمع لعل عساكاماز 

هو الفرق بين الطاقة الاحتفاظية وكمية الماء الحقيقية الموجودة في وسط 
غير مشبع (الرطوبة: نسبة حجم الماء الى الحجم الكلي). وهو كذلك الجزء 
غير المشبع من الطاقة الاحتفاظية. وايضا نسبة الفرق المائي الى الحجم المائي 
الكلي وكذلك حجم الماء في وحدة مساحة معيئة. 


ا مرجع : 1966 بخوعا للا عدا امد لاون[ 

المرادفات: _فاقد رطوبة الارض ؛لع06 عتسناوتمدم اثه5 
التعطش الارضى 01 ال 61ماعتاعمووم 
النقص المائي ناقء لع اأعلاع12 


7 النفاذية غانااطمغممعه/ ناتلتطقع ممعم 

هى مدى قابلية وسط ما لأن يتخلّله سائل تحث تائير تحدر 
للمنسوب . وَيَُعَبرٌ عن التقاذية عمليًا بالنفاذية الذاتية او بمعامل التفاذية 
(لدارصي). 00 

المرجع : 1846 ,لمدجباع8 

المرادفات : التقاذية دمع مدنامنمعم 
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8 م تقذ (وسط) عاطقعممء5 / عاطمعممعم 

هو كل وسط قابل لأن يتخْلَّلَهُ سائل ما وعلى وجه الخصوص الماء. 

المرجع 1789 .0 ممال8. 

المرادفات: ‏ نقاذ كناماممعط 
9 - الساببة ومع / تإاأومروط 

هي خاصية كل جسم أو سط يشتمل على فراغات مسامية متصلة فيما 
بينها أو منفصلة عن بعضها. :ويعر عن المساضة عملا رسيه بجع الفراغات 
الى الحجم ال حملي للوسط اللي 

المر جع : 1912 ,ولزإسامء7 :1972 .له كه مقتسلامآ :1923 ,وعجواعءل8 

المرادفات: ‏ معامل المسامية غماذهه:مم عل نمع ]عه 0 

المسامية الكلية نإإزومتمم لهام 
نسبة الفراغات 1065 5عل 6مععتبروط 

0 وسط مسأمي اباععمم ناعتتلتك! / مستلعمم كتمومط 

هو ومظ كاذ (متعرة أوخلة) تخالل اقراغات سبنامة متفيلية فيا 
بينها بحيث يمكن اعتبارها بالعيان وسطا متصلاً ويختلف الوسط المسامي عن 
الوسط التشققىّ نظر لانه يتميز عنه بمعامل النفاذيّة (دارصى) الذي يحمل 
مفهوم شعاع كي الوسط المتجانس خاصيات التبلور ومفهوم الانقطاع في 
وسط غير متجانس ١‏ 7 

المرجع : 1912 .1 كترنات7. 

المرادفات: و سط نسييجي أعاء هقد معتاتك! 

10121 مُعَامل النضوب امعممعكدنيها عن أمع نع لع 0 /امماكمم ومتدوعمع م8 

هي خاصية ف الخزانات الجوفية يتحدد بمقتضاها قانون تناقص الدفق 
نتيجة التفريغ غير المتأثّر بعوامل خارجية. تعتبر حالات خاصة لذلك 
كالتناقص الامى (16لءمعدميت عهههدوزوي126) لدفق عين في حالة نضوب 
حسب مفهوم يسنساك (3560أوكناه80) او مابي (اءالنة34 (1905) إذ أن معامل 
النضوب في هذه الحالة يقابل عمليا المعامل الزاوي للمستقيم الممثل لتناقص 
الدفق حسب تمثيل بياني شبه لوغارتمي 
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المر جع 1963 ,لإممامة©) :1939 ,عسو 
ملاحظة : قانون تناقص الدفق في حالة النضوب 
زا -) وعدظ (0)0 > ()) © 
0 الدفق في اللحظة (0) 
()0: الدفق في اللحظة () 
: عامل النضوب مع اعتبار تغير الدفق خلال الزمن . 
2 الطاقة اللاحتفاظية 
هي نسبة الحجم الاقصى للاء المشدود الذي لا يمخضع للجاذبية في 
وسط مسامي الى حجمه الكل . هذا المفهوم تكميلٍ لمفهوم المسامية الفعالة 
زع اماع لاله 16أووعه0ط) 
ملاحظة : أن المفهوم المماثل في علم فيزياء التربة يعبر عنه بنسبة الثقل 
المائي الى الثقل الكل ويسمى «بالطاقة الخقلية؟ (ممتقدء ننه مائعةمهع) 
المر جع : 1930 ,اتتمعطان[ 19237 ,تعقتاعل8 
المرادفات: ‏ طاقة الاحتفاظ بالماء بتعقوق ع متهتمع -رعادبلا 
الطاقة الاحتفاظية النوعية -أع6م؟ ومتامعاة عل غانعدمه© 
11 
الطاقة الشعرية عكنة1[اتصق عانعدمه© 
3 التخزين النو عي ع1 نع كم؟ العميع الأقدعة فرظ / عمردرماد عأ)أعمم8 
هو نسبة حجم الماء المخزون أو المدفوع من خلال وحدة الحجم من 
الوسط المائي الى تغير وحدة الطاقة المائبة دون ان يكون لذلك ارتباط بالزمن. 
ياخذ التخزين النوعى أهمية خاصة قٍِ حالة الخزانات المضغوطة المتميزة 
بقابليتها للانضغاط وللتمطط . 
المرجع : 4 ,اوساضة11 
4 المسامية الفعالة ععمعذاء غانومرو2 / لعانا عتازمعم5 
هي نسبة حجم الماء المجذوب في وسط مسامي في حالة تشبع والذي 
يمكن استخراجه تحت تاثير ترشيح كلىي (مخبريا على عينات) الى حجمه 
الكلي. والمسامية الفعالة تمثل ايضا نسبة المسامية المفتوحة الى الحجم الكل 
وبذلك يكون هذا المفهوم مكملا لمفهوم الطاقة الااحتفاظية. 
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المر جع : 1 ,لإمماكة0 :1923 ,تعتماعاة 
المرادفات: - معامل الثتر شيح امهنع العم وجرهةانة1 
معامل التفر بغ المعلع 1 لاعم عد ترعلةبوعد] 
مسامية الثر شيح الفعالة بإانومنمم عممسندسة علاناءه811 
المسامية الفعالة عبانامعلاء عانومووط 
المسامية العملية عآثانا تزوهءومط 
قة الحريان الطليق 6«عمرعلبامعة ععطنا عل ماأعمهجة) 
5 معامل التخزين عع دتكديةسصعء :0 امم ءت1اع00 | امون اعم عههعما5 
هو نسبة حجم الماء المدفوع أو المختزن في وحدة مساحية من حزان 
باطني الى تغبر الطاقة المائية دون أي اعتبار للزمن (أو مع اعتبار ان الزمن 
غيد محدد). يرتبط هذا العامل في حالة الخزانات المضغوطة بانضغاط الماء 
وتمدده والوسط الحاوي له وكذلك بسمك الطبقة المائية. اما في حالة 
الطبقات السائية فان هذا المعامل يوافق ‏ عمليا ‏ المسامية الفعالة. 
ا مر جع : 6 رؤزاعع ع1 :1935 روتعا1 
المرادفات: التخزينية :ز510ا8:ما5 
التخزين اعماعم امم ع قسحمظ 
06 الناقلية كك ة مومه / وا اكد أمدممر1 
هو عامل يحدد تيار الدفق الماني المار من خلال وحدة عرض (قائمة 
على امجاه السريان) في المنطقة المشبعة من الخزان الحوفي المتصل الاجزاء وذلك 
لكل وحدة حدر للمنسوب . والناقلية هي ايضا حاصل ضرب معامل 
النفاذية في سمك الخزان وذلك في حالة وسط متجانس خصائص التبلور. 
وهي أيضا حاصل ضرب النفاذية الموازي لاتهاه السريان في سمك الخزان 
وذلك في حالة وسط مائي غير متجانس . 
المرجع : 6 ,5ذاءع6 ع2 :1935 ,وأ186" ,1964 ,تأونطمة11 
المرادفات: ‏ معامل الناقلية بذ أككتمدمهه كه اماع ةاعم 


الناقلية المأئية عدو أ أندعلكزة عال؟اكد أ كمد 
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7 العيار اماي نلقء للع كناعمء 1 / أمعاصو رعثة لا 


هو نسبة كمية (حجم أو وزن) الماء المتواجد في وسط مشبع او غير 
مشبع بالماء ألى الحجم أو الوزن الكلي للوسط المائي. وهو ني بعض الحالات 
نسية الماء الى وزن الوسط الحاف وذلك بقطع النظر عن العلاقات الفيزيائية 
التي تقوم بين الماء والوسط الصلب الذي يجحويه. 


5 حركية التشكيلات المائية 


1 .الانتياء عمأوقطلة / ممتوعطله 
هي الجاذبيّة الهبائبّة التي تشد الهباتات المائيّة الى جدران المسام 
الكائنة في الوسط المسامي 
المرجم : 1923 ,معجماعكة 
2 - 1 (المياه الحوفية) -ناه؟ «نوة 85) موث / (معئةد - لمدامج أ0) ععة 
(كعمنهدها 
هو امتداد فترة المككوث داتخل الأرّض لجزء من المياه الجوفيّة ذات 
الاصل الجوي وذلك ابتداء من تسربها الباطني الى اللحظة التي تؤخذ فيها 
لمر جع : 1965 بأفؤمفك! :1965 الإفدعهة رمتعم لقصده ل ممعام1 عتمملم 
ملاحظة: يتم تحديد عمر عيئة مائبة من الخزانات الجوفية اعتمادا على 
عيارها من النظائر الطبيعية المشعة غير الثابتة وذات الخاصية الميقاتية 
(#ناونماكدهههمم0) مثل التريسيوم (651 والكرسون <14) وذلك بالاعتاد على 
عيارها الأولي مع اعتباره مساويا لعيار المياه الجوية او مع تصحيح نتائج 
القياسات المخبرية اعتمادا على احدى الطرق المستعملة لتصحيح العمر 
الظاهري . نذكر على سبيل المثال أن العمر الذي يحدده الكربون 140 قد يكون 
ظاهريا ‏ دون تصحيح- ويتم تصحيحه بالاعتاد على نسبة ©14 / ع13 
3 سرعة العلل هنل عل عوممازلا / وأاعولء؟ امععومرم 
هى السرعة العيانية الخيالية لدفق تيار مائي يتحرك بسرعة ثابتة خلال 
وسط مائي مشبع (هو شعاع السسرعة في قانون دارصي) متخصومة من دفق 
4ط 


السريان في مستوى مقطع عرضى على كامل الخزان الذي يتخّله هذا التيار. 
وتعتبر هذه السرعة غير ذات معنى في مستوى المقياس الذري أو اطبائي. 
المر جع : 1947 ,تعنإدالا 
المرادفات: ‏ السرعة الكمية بمتعماء؟ عائن8 
السرعة الدارصية (إععة2 عل عكدعةا؟) بناعماء؟ مونععوط 
سرعة التخلل بوزنعماء؟ ممنادلظ 
عيار التسرب «وتاهامءمم 1و عله 
سرعة التسرب «وناقاهمعم عل عووعاذالا 
السرعة الكتلية علاأدكةم: عودع]الا 
4 9السر عة العملية ء«ناععلاء عددعاذ/؟ / ببالعماء؟ [هتانادرعاها ععده م8 
هي نسبة سرعة التخلل - او الدفق الوحدة ‏ الى المسامية الفعالة. وهي 
كذلك السرعة العيانية ب حسب قالون دارصي من خصلال مقطع فارع 
حقيقي من الوسط المائي اثناء مرور الماء منه. وهذا المفهوم حالف لمفهوم 
السرعة الحركية الحقيقية لذرات الماء رغم انه قريب من القيمة الوسطية 
الحسابية هذه السرعة. 
المر جع : 1962 ,مع ااعمط5 :1972 .له عه مقسنطاممآ 
المرادفات: . الرعة الراهنة بإنعماء؛ تمدع 
السرعة التجريبية (الحقلية) نوااعماء؛ 1610 
السرعة الحقيقية بإإتتمكء؛ عدم 
السرعة العملية بززاعماء؟ 6بضامة]81 
5 9الاستحابة (النجاعة) البار ومترية -هط 6اأعمع!)8 / بومعنععقاء علماعمدعدظ8 
06 فار ان كا 
هي نسبة تغير ضغط الماء في خزان مضغوط الى تغير الضغط الحوي 
تقاس الاستجابة البارومترية بقيس تغير المنسوب المائي علد احدى آبار 
المراقبة وكذلك قبس تغير الضغط الجوي ويعبر عنها بنظام متجانس 
للوحدات ممع اعتبار نفس مدة المراقية للمنسوب وللضغط الحوي. 
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المرجع : 940 ,طومول 
6 الشر وط الحدية كعانسا! نه عدمناتلهمت / كممنانفمم برمدفسسه8 
هي كل شرط هيدروديناميكي خاص بالدفق او باللسوب يكون قارا 
عند حدود التركيب او النظام المائي . يعرف الشرط الحدي بانه جزء لا يتجزأ 
من المعطيات الكمية للنظام الماثي . 
المر جع 1947 معنرداز 
7 7 الانتشار الشعرى ععنهلاتصق ممتكداائط / تمعمحمم بممااتوده 
هو حركة الماء من خلال فراغات وسط غير مشبع وذلك نحت تاثير 
تحدر كمون شعري او تحت تائير ضغط ما. | 
المرجع : 1949 ,عمندالةة] :1937 رمههاه1 
المرادفات: ‏ الانتقال الشعري «متندعهتم بمقللتمة© 
الانتشار الشعري «منود5 اق برمدالامه© 
الانتشار نمنكيةائط 
8 الكمون / المسوب الشعري ععنهاائمف اعت لعلو / لمتتمعامم وممتلتمد 
هو العمل اللازم لاستخراج وحدة كتلة مائية مثبتة بالقوة الشعرية من 
وحدة كتلة من الارض. 
المر جع : 1949 ,ععنقاتة!؟ :1957 ,ععوععلاع 52 
المرادفات: ‏ المنسوب التسيجى أعننمعنوط / لمشمعامم (عستقد) ئها 
113 
المنسوب الاحتفاظى 5منامعاة عل اعنامعيوم 
9 الطبقة المضغوطة ع لانارق عممهل! / تعلد؟ دامج لءمقدوم© 
عن طيقة :اود جز فى عطبقة بمائية :لزنن جا طاتقيعة مرف سنائية اتن 
أنها خماضعة تحت تائير ضغط اقوى من الضغط الجوي وذلك في جميع 
نقاطها. ومبذه الصورة تكون الصفحة البيزومترية هذه الطبقة اعلى من 
السائية . 
المرجع : 1900 ,النهسسمظ :1937 ,امقسان؟ 
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المرادفات: ‏ مياه جوفية أرتوازية تعنة” 0متامع مدزوعاتم 
طيقة ارتوازية عسممعنومائة عمدلا 
0 - العنز بح / التقر يغ عع ممة ةل / ومناءامعدا 
هو نقصان مخزون طبقة مائية نتيجة فائض في دفقها الجملي (طبيعيا أو 
وكذلك تناقص دفق الينابيع (النضوب 13,65565:2606) وبشكل أدق تناقص 
دفق الخراج (وعامانءء كاناة عتلطع) , 
المر جع : 1955 ,كعناءعمء5 :1937 ,ههساه1 
المرادفات: _التفر يغ ع0 اتراممم8 
تناقص المخزون كعبارعةم» دهن رمنأسامتنصاط 
1 الضغط الديناميكي / الجر كي عنالنلتق هيزن ممتكعع©/ عتتاكدعةم عتسفرط 
هو ضغط اضافي بالنسبة الى الضغط السكوني للاء يسلط من سائل ما 
5 حالة حركة على جدران الفراغات الكائنة في الوسط المسامي. ويمثشل 
الضغط الحركي نصف حاصل ضرب كتافة السائل في مربع السرعة وعادة ما 
يكون هذا الضغط غير ذي أهمية في الخزانات المائية الحوفية التي تككون فيها 
سرعة الماء ضعيفة. 
المرجع : 6 ذاعناءعمدء5 : 1972 , .لهت ممتوطمآ 


المرادفات: ‏ ضغط التيار القكناهء عل ممتووعط 


2 9 الطاقة الارتفاعية عنو تم غصطنالة عومد / مدعط دمنوبعا5 

تمثل الطاقة الارتفاعيّة الارتفاع الذي يبلغه المنسوب المائي عند القيس 
بالنسبة الى نقطة ما من مقارن ثابت. 

المرجع : 1972 , .له يه مقسةام] 

المرادفات: ‏ الارتفاع الجاذي 92مع! لهدهنغهة:م6 

منسوب اللحاذية لمقعط :)2:1 

المنسوب المو ضعي امنائومم ع0 عترتقط0 
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3 _ خطوط نساوي (الكمون) وءااعنامعاممنبوة د5عمونا/كدمنا لقنامعاممضيو8 
هي مواضع النقاط ذات المنسوب أو الطاقة المائية المتساوية القيمة 
وذلك اعتبارا لوسط مائي ذي جريان ثنائي الانجاه. وهي كذلك موضع 
الخط المثالي لرسم القائم على خطوط التيار في مستو قائم أو افقي. 
المر جع 1947 ,تعنرزواة 1 
المرادفات: ‏ الخطوط المتساوية المنسوب 3وءط لقنوة 6ن قعهنآ 
خطوط المنسوب 5عنذ! لقتامعنمط 
- خطوط تساوي المنسوب 5عالء ا معاممانية وعاسه© 
الخطوط المتساوية الطاقة عوتدك علدعة0 قعموذ1آ 
4 _ صفحة تساو يِ المنسوب عااعنامعاممنتو6 ععقاعن5 / ععداءند امتتمعا ومسو 


هي الموضع الذي تلتفي فيه النقاط ذات المنسوب المتساوي وهي 
كذلك الطاقة المائية في وسّط مائي ذي سريان ثلاثي الأبعاد. ىا تمشل ايضا 
المساحة النظرية القائمة على خطوط التيار. 

المر جع : 1961 ,لإاتقاكة) 
5 . خطوط التيار / خخطوط الدقق غمصعدم عل وعمعتا/وعمنا بعواط 

هى خطوط وشهمية تمثل المسار النظري على المستوى العياني لذرة مائية 
من خلال حركتها وسط خزان جوثي وذلك بحسب اتجاه سريان قائم في كل 
نقاطه على خطوط ‏ او صفحات - المناسيب المتساوية مع اعتبار الخزان 
المتجانس خصائص التبلور. 

ال مر جع : 1947 ,كهنزة1! :1958 , .قمظ للح ,عو .اسة 

المرادفات: ‏ خط التيار مما ممعت 

الخبط المائى عفنسوذا عل (1905 باممسضلمة0) 
6 ظ- شبكة النترياق اصع نامعة'ل بمعمغظ / اعم برماط 
نظام دقفى ثنائى الاتجاء داخل وسط مائى متواصل الاجزاء. وتكون هله 
الخطوط متعامدة في وسط مائي متجانس خصائص التبلور. 

المر جع : 1966 ,ناءطععول5 :1958 ,عوط أذجت .300 .لتم 
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المرادفات: ‏ شبكة السريان تتعاخهم دوا 


5.7 تذيذب المنسو ب لوء2[9 عل كممتأمساعسا2 /ر غاطها ععاوبة عط ]0 ومتاق ناعنك 
ا وا ورور با ل ا ل 
الى مجموعة من دورات التذيذب . 

لمر جع : 1900 باالتقكمنهظ8 19237 ,تعجماعالا 

المرادفات: ‏ التذبذب السطحى «مئثئةناعنة) عتتمععط 


8 موزانة طبقة ماثية عممهه عذال بهء'ل مهلاظ / عدمقلةط رعاةب - لهناه: 
هي مجموع الحسابات التي تخص كميات الماء الداخلة الى خزان باطني 
او الخارجة منه ‏ أو إلى مجموعة من الخزانات ‏ وذلك خلال فترة زمنية 
معينة. يعبر عن الموازنة المائية بمعادلة تبرز أن المجموع الجيري للمداخيل - 
او تغذية الطبقة ‏ والفرق في المخزون خلال المدة المعتيرة مساو للصفر. 
المر جع : 1950 ,)والوطاءع8 :1937 ممقدساه1 
المرادفات: - موازنة المياه الحرفية )دع0نط تعنهبه - لصدام 
معادلة المياه الحوفية 08ناقنوه عله ١»‏ - لمده© 
- تقييم ألمياه الحوفية إ«مامعلما تعلةبا - لهام 
الحصيلة المائية عدوتلنهعلزط مدائظ 
9 طبقة مائية باطنية 6زانة؟عانام؟ داهع' عرصدل؟ / لم6 ععاويد - لدننه: 
هي مجموع الماء الكائن في المنطقة المشبعة من خزان جوفي ترتبط كل 
اجزائه بعلاقات مائية . 
ملاحظة : هذا المفهوم اثبته او أعاد تعريفه 
المرجع :1829 ,نصناط1 عل عدعفة!! :1937 ,مقسان1 
المرادفات: مياه باطنية تعلةبة 0منم: 
- طبقة جوفية عونةمعاناه5 عولط 
طبقة (مائية) عترمهة 


0 . دفق طبقة مائية عررقه عدد'ل لوطماع انطعدا عع عدطعدتل ععلوه - )هون 

هو الجزء من الموازنة المائية لخزان جوفي وهو يمشلٌ مجموع الكميات 
المائية الخارجة من الخزان بصورة طبيعية أو عن طريق الضخ (ضخ صاف 
دون اعتبار ما قد يعود منه الى الخنزان عن طريق التسرب الباطني) وذلك 
خلال فترة زمنية معيئة. هذا المفهوم يضّاد مفهوم "تغذية الطبقة المائية». 

المر جع : 1959 ,أعبوه0 :1923 ,تعجواعابة 

المرادفات: تناقص المياه الحوفية اله«ممععل ععنةب - لسسام6© 

الدفق الخارج من طبقة مائية (عرمقة عسدائل) اسقاءمة اذط16 


1 _ خط تقسيم المياه الحو فية 005 ععاتدم عل عمع نآ / علزمعل ععنوه - لمسمء 


05 اللو 


فى 98 5 1 : ٠‏ 5 
هو خط دو دفق مساو للصفر يفصل بين حوضين هيدروجيولوجين 
متجاورين. وهو كذلك موضع النقاط الاصلية الظاهرية لخطوط التيار 

المتفرقة فى صفحة منسوب طبقة مائية ذات سريان ثنائى الاتهاه. 
المر جع : 1923 ,عجاءاة1 
المرادفات: ‏ محور التفرق م6تععمعنانل عل عدم 


2 ل تغذية طبقة مأئية عمجقه عصدكل 05ش امعد الخ / عومقطعم ععلة« - لمنام 0 
تل تغذية طبقة مائية كلل ما يدخل الخزان من ماء مهما كان مأتاه. 

وهي كذلك جرء من الموازنة ألمائية . كا انبا كل مجمرع المياه الجلوية طبيعيا 

أو المدخلة أصطناعيا الى طبقة مائية خلال فرة زمنية معيطة , شاد غننا 


المفهوم مفهوم «الدفق الجملي؟. 
المر جع : 1900 ,سا8 :1923 ,تعتماعلة 
المرادفات ٠:‏ تزايد المياه الحوفية غ1اع10ع,عما بعلة” - 0هده© 
المدخول من المياه اللحوفية كعلة/ مهمع ؛ه ععلمامآ 
المجاليب كاءهوجف ومنامععم 
المدخول المائي ناوع 0 5ع6 11 
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3 ا المخس سرون علعد> / عههاماة تعلة؟» - لهام 

هو كميّة او حجم الماء المجذوب الموجود في خران باطني عند تاريخ 
ما. ويمثل المخزون حجم الطبقة المائية . 

ألمر جع : 1902 جنام لم7 :1935 ,كلع15 
54 فق ابطة الائيه اموي الموتقاآ / ممتاعع ممم ع نا ندمل 1[ 
المنسوب وانتشار التأثير (الفرق ُْ القطط) . . وبصورة احم ا المائية 
تمثل التواصل بين طبقة مائية جوفية ومجرى مائي او صفحة مائية سطحية 
ان 

المرجم : 4.1947 بعرنماة. 

المرادفات: ‏ التواصل المائى “زاتناه نادم عالنهتلئر1] 
5 2 تحدر المنسوب عنوتلسدعلترط امعللدر0 / امعتلدج عتاسدعلر1] 

هو الفرق في الطاقة المائية بين نقطتين من خران جوف على كل وححدة 

مسا و حسبة تجاه معين . غالمًا ما يكون التحدر حسبا أنهاه ة المبل 

المر جع 7 1947 1 ,كعجساعاا 

المرادفات: ‏ محدر المنسوب المائي ؛معنفدمع لدء1؟ 
6 التشتت (التنفرق) الديناميكي المتدععص 11 / لمتسع رونل عتمم م1 

عنك تاه ع0 
1-6 55 1 0 8 1 ةُ 

هي جمو المواضع التي يتم فيها اختلاط السوائل أثناء حركتها ني 
وَسْط نقاذ نحت تان ل الميكانيكيّة لهذا الوسط وذلك حسب 
سباراك كرات تلك السوائل 5 

المر جع 1968 ,نعم : 1954 ,تعوععلزءطاء5 

المرادفات: ‏ التشتت الميكانيكى #ونوتعووتك تع مهطعمكة 

الانتشار التصاعدي «وأكد ]كلل أ«ناع7هم0 

الانتشار الديناميكى عنونامقه لال وماوالط 
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الانتشار الجر ك 0 غلك تنوأكدا )جز 
التشتت الخركى غنوت هدعم موتمعرونم 
7 9 السرعة الفراغية /السر عة الو تيح يية عودعا ألا / لإازوماء؟ أهنانائعاتآ 
علاعتانااعاها ١‏ 
هي سرعة ذرات الماء اثناء حركتها في وسط مسامي وذلك مع اعتبار 
مسارها الحقيقيى وسط الفراغات المساميّة يقترن هذا المفهوم بالمعنى الحركي 
المر جع :1939 ,لعنز50 ,لامع م11 رعماممعا :1972 .له يغ مقمهم] 
المرادفات: ‏ سرعة الجزيئات ععتقايمناعهم ععومافلا 
السرعة الحقيقية علاع» عدوعاذلا 
- سرععة التنقل العمروعع2 امعل عل عودعا زلا 
السرعة المسامة مم عل عووع اذا 
8 النضح / الترشيح ععمقم تمل / عوملت.] 
هو عرور دلق :ما ف اتام شافول عن علقة مائية الى جرع وذللك 
من خلال طبقة شبه نقادة 
لمر جع : 1959 ,لمااعمن5 :1946 ,معدل 


09 9 الموازنة المائية عنواعلباط مفاذظ / عممفاقط عستكتوك8 


هي مجموع الحسابات المائيّة المقبولة او المدقوعة من أديم الأرة رض 
المتصل بطبقة غير مشبعة (أحادية الاتجاه) وذلك خلال فترة زمنية معينة 


ويكون المجموع آلجبري هذه الحسابات في شكل فرق في المخزون ألماني يقع 
حسابه عن طريق الفرق في العيار المائي (مقاطع للرطوبة مقارنة) . 
المرجع : 1947 ,.8 كوالفارء8. 
المرادفات: . معادلة الموازنة المائية للتربة «متامسيت عممهلهط - ععنهبه انه5 
حصيلة الرطوبة عاتصساك مهانظ 
الخصيئة المائية للتربة (موع0 دهعل مدازظ 
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0 مخزون الدرد به الال أود بل بجع 'ل عجرعوغظ /ر ععدمماد عساعتماة 

هو كمي الماء الجمليَة المحتفظ بها في التربة في منطقة عدم التشبع وذلك 
حسب شروط معيئةٌ هي : :غبار كامل مقطع الرطربة القشة في تكل ازفاح 
لكمية المأء في الارض وبصور أدق فإن مخزون التربة المائي يمل كامل كمية 
الماء المحتفظ بها في التربة والتي تمكن من اشباع طاقتها الاحتفاظية نما يجعل 
ذلك الماء خاضعا للنتح. كا أن هذه الكميّة اذا تجاوزت حذا معيًا خضعت 
فيه للتسرب الفعال. وهذآ المفهوم لمخزون التربة من الماء يعتمد على مقاربة 
نظرية في شكل معامل ثابت استنتج من العديد من النماذج الكلية 65ا16ه31) 
(«ناهطاماع لموازنة الحصيلة المائية للتربة أو لموازنة حصيلة حوض مائي . 

المرجع : 1947 ,مهاه 

المرادفات : - محزون الرطوية بامعوعر عكر أولوا1 
1 7 الخريان المتعدد المر أحمل عن وتكمطم رادم أمعمء ا بوعظ / جوا؟ عمدم عام انك 

هو الجرَيانٌ المتزامن لمائعين (سائل وغاز) او أكثر متجانسين وغير 
قابلين للاختلاط داخل حزان جوفي. 

ملاحظة: هذا المفهوم كثير التداول في محال التفط 

لمر جع : 1965 بعامدكا :1957 ,رعوعء لتعطع5 
2 طبقة باطئية معلقة / استشرافية عخطاععم عرمدك! / معنو لمسممع للعطععم 

هي طبقة مائيّة دائمةُ الوجود او وقتية واقعة فرق منطقة عدم التشبع 
داخل خران جوفي معلق ىا انها منضدة فوق طبقة مائية سائبة ذات امتذاد 
أرحب وأشمل . 

المر جع :1923 ,لالتعالا 

المرادفات: ‏ نخزان معلق (استشرائي) تعكأنوة لعطعوط 

طبقة مائية معلقة ع0 تعركنة عممدا؟ 

53 التخلل ممتلممااتط / موتاذامعء2 

هو حركة صفائحية لمائع ما كالماء مشلا وذلك خلال وسط مسامي 
مشبع. ويتميز التخلل عن التسرب الباطني 

المر جع 1904 01 أولرمة 2 :1923 بنع ملعل 
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المرادفات: ‏ التختل «مفاماممعم 
4 _المنسوبت المائئي / المنسوب البيزومتري -زل1 / أوجاء معنوة عأناءدرممعلط 
6261م ئا760 
هو المستوى الأعلى الذي يبلمّه عمود سائل ثابت في توازن مع الضغط 
المائى لطبقة ساكنة عند النقط المعنية بالقياس. فهذا العمود يمثل الكتلة 
ا ماء الخنزان الجموفي عند تلك الثقطة. ويمشل هذا المستوى أعلى 
منسوب يمكن ان يبلغه الماء ِ أنبوت قائم مفتوح النهاية (بشر مراقبة). ٠‏ ويتم 
تعريفه بالارتفاع الذي يبلغه الماء إِمّا باعتبار نقطة القيس (الارتفاع 
الْبير زومتري) وإما باعتار مقارن ثابت (الطاقة ة الماثية الساكنة أو الطاقة المائية) 


ملاحظة : يتمبّرٌ المنسوب في خرآان مركب يشمل مياه ذات كل 
حجمية مختلفة بحسب العمق وخاصة في حالة حركة سوائل خزان نفطي عن 
مستوى المنسوب فى حالة خزان جو للمياه العذبة. 2007 

المرجع : 1887 رع اطناوط :1972 ,.لة ع 111311أمآ 
5 الصفحة البيزو ومترية عنو خم 6ده6720ام عمقأناة / ععوأتيد عضاع ممت معمط 

هي موضع جمع المناسيب البيزومترية. وهي كذلك الصفحة النظرية 
التي ل توزع الطاقة ألمائية لطبقة ذات سرياق ثنائي الاماه أو توزع الطاقة 
ألمائية عا لى مساحة معينة من طبقة مائية أو على طبقة ما من مركب مائي 
وذلك 5 حالةه سريان وذلك ف محالة سريان وان الانجاه (نعتير في هذه 
الحالة وجود فروق ذات بال في قيمة المنسوب المائي 5 الاتجاه العمودي عند 

نفس النقطة). كا ثل الصفحة البيرومترية بمجموعة من الوط متساوية 
8 ذات طاقة متساوية البعد في! بيئها وتمثل الصفحة السائبة لطبقة مائية 
غبر مضغرطة حالة خاصة من الصفحة البيزوهترية 

ا مرجع : 1887 ,عموطنوط :1972 ,.آه ع مقصلاما 

المرادفات: - الصفحة البيزومتر 3 عع دأكناك عأماعررمجعاط 
1106" الارتفاع (المدسوب) البييزومترى عنال أ نا 0162015 اناعامادآ1 / مهعا عتتاووعط 
النقطة التي تم عنذها القيس. 

المرجع : 941 ,1نممترروك :1937 بممقستأه1 
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537 التغذيّة النو عية عباوتلاءممة «متاقتدعمتلة / عام عوبداعع. 
هي كميات الماء الجملية التي تدخل الطبقة المائية ف المعدل خلال فترة 

زمنية معينة وذلك مع اعتبار مساحة الخزان المائي . وهذا المؤشر النوعي يعتبر 
في نفس الوقت التغذية لطبقة مائية سائية وذلك عن طريق اليرت الناجع 
وكذلك التغذية غير المباشرة لطبقة شبه مضغوطة عن طريق النضح (با في 
ذلك حالة النظام الخاضع للتائير) . 

ملاحظة: في حالة خرّان باطني يشتمل على طبقة مائيّة سائبة لا تخضع 
لاي تغذية جوفية او لسريان تحتي ذي اعتبار عبر حدودها فانّ التغذية 
النوعية توازي المؤشر النوعي للسريان الجوني وذلك مع اعتبار نفس المدة 
الزمنية واعتبار تغير غير ذي بال للمدخرات المائية. 

المر جع 1960 باأمععةك1 :1959 ,ععاوا8 ,عع او ابلا 

المرادفات: ‏ المؤشر النو عي للتغذية ممهنامادعممنلع'0 عمو اعنم 310001 
8 رافض التغذية / زائد التغذية متا صالة'0 دباع / ععتقطاعم: لعامعزعم 

هو كل مدد مائي يصل الى خزان مائي مشبع كليا فلا يتقبله هما ينتج 
عنه توقف التسرب الباطني او الفيض المباشر على سطح الارض. 

المرجع : 1972 بأمعتمالا 
9 الطاقة الانتظامبّة متلق اباعة: عل ماأعوصرد© / لإاأعدوق عردناة أناوء2 

هي قدرة الخزان على الانتظام بحسب مقاومته الذاتية وتغير ممحزونه 
وذلك عن طريق التحكم في تدققه المتواصل وني دفق ينابيعه بالمقارنة مع 
المدّد المائي غير المنتظم وغير المستمر الذي يصله عن طريق التغذية الطبيعية 
ويمكن أن نعتبر الطاقة الانتظامية في شكل نسبّة تجمع بين تغيرات الدفق 
الجملٍ نتيجة لما ل وما يخرج منه, 

امرجم : 1266 عاط 
0 7 المخزون الانتظامى -تادع6) عبدعدنه] / ععومماد يعنهه - تممع ممناقابوء] 
١ 10‏ 1 

هو الجزء المتغيرٌ من عزن طبقّة مائيّة أي الكمية القصوى لللساء 
المجذوب الواقع في منطقة التذيذب وذلك خلال فترة زمنية معينة. 

المرجع : 1961 ,لاهماكم© 
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6 0 
1 - سرعة التسرب «وننهعاة] مل عدوعاال / بزعماء؟ عمهمعه50 
هي السرعة الوسطية الحقيقيةٍ لحركة الماء أثناء تسربه الباطني من خلال 

الله 2 السمة وك سرعة داسا لول خرتي” 

المرجع : : 1958 عصط 1ن1© .500 ,لخ 

المرادفات : التسرب النوعي 121 عمقرعع5 
52.42 التدقق النو عي عكتملتقنا ألطع<آ / عومقلاءوتل علأععمك 

هو تدفق دفق مائى في وسط مشبع من خلال وحدّة للمساحة قائمة 
على اتجاه السريان. 

بد ل ا ل 
0 ل الحقيقية أت الول الحركي . 

ا مرجع 4 ,قل مقعع] ,1940 بأتعطاطن1] 
3 الطاقة المائية الساكئة 00 عم عقط© / 0مع85 عناها5 
ل 0 كا قثل - 
ايضا مجموع الطاقة الارتفاعية والطاقة البيزومترية. 

ملاحظة: في الحالة التي .مكن فيها تطبيق قانون دارصي تكون طاقة 
الماء الخركية كيه فعدومة وتصبح الطاقة السكونية مكافئة تطبيقيا للطاقة المائية 
الجماية وهي التي تمثل ف هذه الحالة الطاقة ككل أما الطاقة الارتوازية فهي 
أكم ر خخصوصية إذ ليا توافق الآ الضغط المسلط على الخزان الجوق 

المرجع : 1899 انام عل ,1972 ,31 يك مقسرطمآ 
4 - ضغ الماء السكون في عناوناقاده020'ز!! 00ذكمع27 / عتناوكعةم عناقاك 

هو الضغط المسلَطً من مائع ما في حالة سكون على جدران وسط 
صلب يمُويه . وينطبق ذلك خاصة على جدران الفراغات المسامية في وسط 
00 

المرجع 1893 ,الععذومها عل :1972 ,لج ين تقاصزما 

المرادفات : تيمل الما السكو 7 عساققعام عتاماومعل:(!] 
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الضغط الفراغى عناوننهادمءلط «ونكوم2 (يستعمل في مجال ميكانيكيا 
الصخور). 
اف د انيار القن هذا كنا جاعم لفيا لسري ب 
متعدم . 
45 الجريان الدائم /الجريان لمعم غ1061ة0لقع7 الع للع انامع8 / 11097 لإلمعاك 
هو جريّان حسب دفق ثابت وحسب شروط منسوب غير متغير مع 
الزمن. ويضاد مفهوم الجريان المستمّرٌ مفهوم الجريان الانتقالي عم اسممع) 
(ع امأ تقامقنا 
لمر جع : 1905 بأعطعوط :1972 .21 كك لقسلامآ1 
المرادفات: ‏ الحريان الثايت عتتقمهمتهاة دعصم ممع 
الجريان حسب نظام التوازن عدطتانديوة0 عساعة مه غدءمعاسمع8 
6 2 قرق التخز ين عاعدة1 عل ععدعية 1ازنا / عومدط مهاد 
هو جزء من الحصيلة المائيّة لخزان جوفي يتأنّى من التغيرات الموجبة 
والسالبة للمخزون المائي خلال فترة زمئية معينة ويمثل فرق التخزين الفرق 
بين قيمة المخزون في حالئيه الاولية والنهائية وهو يكافىء حصيلة الموازنة 
المائية . 1 : 
المرجع : 3 ,داعا 
7 .2 الضغط التمددي امومع / لوتأعناك 
ورالفعم السلبي ا اليم الجبوي . يق 3 له لاه 
3 جع : 1962 : .5 (ز50 .506 .تعام1آ 
المرادفات: ‏ الضغط التمدد ممتقمدة1 
التمدد الشعر ي عتتقالاجت ومتسمعوط 
فاقد الضغط نءمءاعمءل عتسومعءط 
8 الحساسية المدجزرية عنكقد هلة غانائط نوصع5 / بإعمواعقلء لمعلتط 
0 يا :1 “فدضة انبة : 3 
هي نسبة تغير الطاقة المائية في بئر ما من خزان جوف خاضع لتأثير 
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المد والجزر الى تغير المنسوب البحري وذلك خلال فترة زمنية معينة. ومن 

المرجع : 1964 ,000 

5 3 ار 0 
9 الطاقّة الائية / الحمولة المائية عدوا لبهم لبط عوتقك / لقدط لهاه1” 
هو الارتفاع الذي يبلغّه المنسوب البيزومتري إلى مقارن ثابت . . ويمشل 

هذا الارتفاع مجموع طاقة الماء السكونية وطاقته الخركية . ىا أن الطاقة المائية 
تمثل قيس المنسوب المائي اذ هي مناسبة له . 

المرجع : 6 بناعطععصطء5 :1972 , .له يت تتقدوذمآ 

ألمراأدفات  :‏ المنسوس المائى لقعط عذاناقملة1 


المنسوب البيزوهتري مقع عتماعامومماط 
الطاقة / الحمولة (المائية) (إععه©) عوتمطه 
0 الضغط الكل علهاما ممتدوععط / عتسودعم أهاه]” 
هو مجموعٌ الضغط السكويّ والضغط الحركي المسلطين من سائل م 
في حالة جرد عل جدراد الفراغات التي تحويه في وسط نقاذ. 
مافحقلة + كا هذا السك مجلا قنط اماه السكوق إذ أن الضغط 
الحركي عادة ما يكون ضعيمًا لذلك يمكن ان نسمي الضغط الكلي باسم 
«الضغط المائي؟ فقط. 
المرجع :2 ,.لة © مقصطمآ 
المرادفات: ‏ الضغط (المائى) نع 
1 نسسية التحدد ل 0 
هي نسبة التغذيّة السنوية الوسطية لطبقة مائية ما معبر عنها بالقياس 
الى حجم المخزون الوسطي للخزان (مخزون موافق لحالة وسطية للصفحة 
المائية للطبقة إذا كانت هذه الطبقة سائبة). 
المرجع : 2 ,اأوعجماءا 
2 مدة التحدد العمرعالء عبامهع؟ ع0 عممنطا / عمنا مودمسيا1 
هي المدهُ النظريةُ يصب حجْم الماء المجتمع من تغذية طبقة مائية 
جوفية مساويًا لمخزونها الوسطي (نسبة المخزون الى الدفق الوسطي للرفد 
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يكاقء على المدى الطويل الذفق الوسطي الخارج من الخزان). وهذه المساواة 
لا تكتسب مفهومًا عمليا اذ لا يمكن تعويض كامل محزون الطبقة من الماء 
خلال هذه المدة ولكنها ذات مفهوم نظري يدل على تصور لكيفية حساب 
التجدد . 

المر جع 1965 باقع مدا 

3 9 طبقة مائية سائية/ طليقة/ ححرة ععطنا عمجو]8 /)عادية لامع نلعم تزومعوتا 

هي طبقة مائية ذات صفحة سائبة واقعة في خزان جوني يشتمل على 
منطقة غير مشبعة ذات خصائص شبيهة بتلك التي نجدها في المنطقة المشبعة 
وكذلك على منطقة لتذيذب المنسوب. 

المرجع : 1 ,الع0 5 ضيةة :1972 ,اله 2 مقتانطاما 

المرادفات  :‏ طبقة مائية حرة ععلة؟ ممع مم8 

بقة ماثية قليلة العمق علاو نام 6تام عمجولز 

4 د طلقة مائية نهر 5 لقالاناا؟ كنامد عومد[ / بجو اارء1180 

هي طبقة مائية واقعة في خزان جوفي غريني على بجرى نمري ومرتبطة 
أو غير متصلة مائيا بمجرى النهر ويمثل الجريان الطولي في هذه الطبقة 
الاتجاه الاعظمي. أما الدفق فيعتبر من خلال مقطع مكاقء لإحدى محطات 
القيس السطحيّة بمثابة جريان تحتي للحوض امائي . 

المرجع 1961 بلإلتقاكة) ,19,02 ,تعااء1]ك 
5 التنهر الباطني / النهر الحو في عمنةعايام عتغتنه / سععناة لسادجععلمن] 

هو مجرى مياه باطنية خلال وسط كارستي (في شكل فجوات أو 

كهرف) يتوفر الهواء في جرئه العلوي ثما يكسبه صفحة مائية سائية وينشأ 
النهر الباطنى في بعض الحالات عن تكييف مياه سطحية. ْ 

المر جع 1787 ,عوه8 19237 ,ععجوزع4ا 

المرادفات : الثيار الباطنى #تقعتاد لعفبا8 

غبر جو في ع3 القعائة عاتانا5 
6 - دفق التسرب 08نا ل مائل عدا" /:108؟ لمعنمسس وول 


ينشأ دفق التسرب عن حركة مائع (غاز أو سائل) في وسط غير مشبع 
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وذلك نحت تائيرات متظافرة لمجموعة من الفروق في المنسوب وهو كذلك 
الدفق الذي يخترق مساحة قائمة على اتجاه السريان وبذلك يكون الدفق 
مكافنًا لسرعة الانتشار العيانيّة التي تختلف عن سرعة التسرب . 

المر جع : 1962 بمعلعهتة .500 .أءة انه50 

المرادفات: ‏ دفق الرطوية نطا؛ عسنكامكة 
7 9 احر يان الانتقالي عنما تممقها ادع نمع اسوعظ / جما ببلمعنكمل] 

هو جريان يكون فيه الدفق عند نقطة معيئة متغيرا في الزمن من خلال 
قيمته واتجاهه. 

المرجع : 1972 .له يه مقتهدام] 

المرادفات: الخريان غير الشابت اغير الدائم -قسمعم ممم أمعمءاسمعع 

ل 
الحريان المتغير عاطقامة؟ ؛معمرءا معط 
الخريان حسب نظام عدم التوازن -تاتنيو6 ددم عل عمتهكم مع امعسءادامع8 


١ 


8 9 الحمولة الخركية للماء عنوتستمه ره م فيرط عوعمك / معنا تومت 

هي حولة اضافية زائدة على الحمولة الددرة يكتسبها الا المتحرك 
من خلال طاقته الحركية. وتنتج هذه الجمولة عن الضغط الحركي ينا 
فهي غير ذات بال في وسط مائي خاضع ل «قانون دارصي» 'نظرا لان سرعة 
الحركة في الوسط المائى الجوفّ عادة ما تكون ضعيفة. 

المرجع : 1937 ,سا1 

المرادفات: ‏ حمر له الطاقة قَهَ الخركية 0هع8! برهرعمء عناعمز© 
9 المسوب المائئي (نهع'0) نسمء7019/ أعبى1 رعو ةا 

هو ستو الماء السائب ٠‏ الذي يمكن كانت في الآبار أو في آبار 
60 5 2 الصفحة المائية عءمذا عمس؟ / عام 8 

هي مجموع المواضع التي يكون فيها الضغط في طبقة مائية مساويا 
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للضغط الجوي وهناك ه حالةٌ خاصة للصفحة المائيّة وهي تلك التي تكون فيها 
الطاقة الائية معرفة بالحد الأقصى منطقة عدم التشبع (وهو العمق الذي 
تصل الآبار فيه الطبقة المائيّةَ دون أن تتعمّقّ فيها)ء وتمثل الصفحة المائية عن 
طريق المتطوط التبناوية المتتنوب : 
المرجع: 3 اعطعووط :1937 ,رمقدماه]1 
المرادفات: ‏ صفحة اليه الباطنية ععآتنه ععاهه - لمعنه 
الصفحة السائبة / الطليقة عمداعيه ععنهموعمى 
- صفحة خطوط المنسوب وعدم تز«امملنزنا دعل عمواكن5 
1 خطوط تساوي المنسوب المائمي عدوم لزعل 11 / ددسمامم علطه - تعلق لا 
هي خخطوط الارتفاع أو مواضم النقاط ذات الارتفاع المشترك في 
صفحة مائية سائبة (وهي حالة خاصة من الخطوط المتساوية المنسوب.) 
المر جع : 1937 ,رمهدصاه؟” 
المرادفات: ‏ خطوط تساوي الارتفاع لطبقة مائية عاطهقاءرعاو/7ا 
كع نز 1501 
خطوط الياه الباطنية 5تتامادم ععلة؟ - لهسم 
خطوط الارتفاع الماني وعدم بز طوم ارط وعط نم6 


6 حركية الآبار والمنشآت المائية 


1 منطقة التأثير / منطقة الاستحداء اعمجه'ل عدم2 رامع سطعنفق غه وعدم 
الضمٌ وتكون فيها خطوط التبار في اتجاه البئر. ومنطقة الاستجداء لا تطابق 
منطقة التأثير تماما إلا في الحالة النظرية التي تكون فيها الطبقة المائية ذات 
صفحة بيزومترية أصلية أفقية. تعد منطقة الاستجداء (إلى الاعلى) خارج 
منطقة التأثير وذلك في لحظة ما أثناء حالة النظام الانتقاللي للجريان. وبذلك 
تكون هذه المنطقة هى التى تمثل منطقة تغذية البثر. 

المر جع : 1955 ,يعلاعمطء5 :1937 ,مياه 
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2 . منطقة الحركة «مناعة'ل عمم2 / همنو 019 04 ميم 

هي جزء من منطقة التأثير لا يسيل فيها الماء في اتجاه البك, رفي حالة 
الضح كا أنه لا يأ من اتجاه البثر في حالة التضذيّة ويكون فيها السريان 
متحولا عن اتجاهه الأصلي إذا كان تحدر المنسوب الطبيعي للطبقة المائية ذَا 
أهمية . 

يضَادٌ مفهوم «منطقة الحركة» مفهُومَ «منطقة الاستجداء؟. 

المر جع : 1955 ,عع [اعمطعة :1937 بققاهناه” 

المرادفات: ‏ منطقة التحويل «مندءذل عل عدم2 
3 2 منطقة التأثير ععمعن )مال ععلة / ععمعسااها أه ممعم 

هي المجال الذي تكونُ فيه الصفحة البيزومتريّة لطبقة مائية تحت تأثير 


؛ أى ! ة إما بالتناة إما بالتزايد | إما 
إنبًا متغير قض وإما بالثر نتيجة الضخ و! ا 


0 . وحسب نوعية التاثير فانه تظهر منطقة تَقَبب في 
حالة التغذية ومنطقة قر 5 حالة الضخ . 
المر جع : : 1939 ا 12 ,ملعا 


المرادفات: ‏ منطقة التأثير عممعباا صلل عدم2 / ععمعن انا أه عومة 
4 2 الدفق الارنوزاي /دفق النبوع- عدون النقز عل إنا6< / عوتماعدال امملقعاعم 
لفان هو الدفق الذي ينتج عنه جريان' خارج شر او تنقيب متصلين 
بطبقة مائية مضغوطة. / 

المر جع : 1923 متونماة 

المرادفات: ‏ الدفق الارتوازي 108 مدنومعم 


دفق النبوع / دفق الثوران «مناميمة 0 غنطغ 


5 الضغط الارتو ازي 316516 عتلاووعع / عالاووعام لقأقع اهم 
هو ضغْط الماء السكُوني في بر أو تنقيب ارتوازيين. ويقاس هنا 
الضغط بالنسبة الى مستوى سطح الارض او بالنسبة إلى مقارن ثابت. 
المر جع : 1923 ,انعلا 
ملاحظة: يمكن اعتبارٌ الضغط الارتوازي مكافئا للمنسوب 
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البيزومتري بالنسبة إلى سطح الارض أي أنه يمثل الارتفاع الذي يبلغّه عمود 
من الماء في حالة سكون ويكون مكافئا لذلك الضغط الذي تسلطه الطبقة 
المائية على محتوياتها . 
6 - انتاجية (بثر ) (هاننام مدئل) غاتناعسهممط / (العبد ]ه) اعدو 

تمثّل انتاجية بثر الدفق الاقصى الذي يمكن استخراجه من بثر ما بعد 
انتفاء تاثير الحوف 6#اأعمةه 06 غ5116) وذلك 5 حالة نظام ضخ عادي لا 
تتدخل فيه الموانع الطبيعية (مثل خاصيات الخران) . 

لمر جع : 1923 ,,عتمنعالا ١‏ 

المرادفات  :‏ الطاقة الحملية براأعهمصرف لمنه؟” 

الانتاحية نوا لاعن لوط 

الدفى المقدر لاعانا أعنامعامط 

دفن الاستثار عانانا ]161 
7 - خخر وط التحوف / مخروط الانخفاض عل 56تة© / «وزدوعممعل 01 6م00 
لة :<ننة قاف 

يمثل مخروط التجوف في الحالة النظرية مجموع المواضع التي تمر منها 
خطوط التجوف أو خطوط تناقص المنسوب الناتهة عن الضخ على بثر ما 
والتي تتوزع على المساحة المحيطة بالبثر . وتكون هذه الخطوط ذَّات توزع 
متناسيب التناكص في حالة نظام ضخ انتقالي . أما في ا الحالة العامة لمخروم 
التجوف هو جزء من الضفحة التروميية ينم خفقيها تترييا عه اله 
ويتدج ذلك عن تَعْويض شكل الصفحة المائيّة بمنخفض بيزومتري يمثله 
مخروط التجوف النظري. 

ألمر جع :1903 ,الود ضومة 0 :1937 مقماه1 

المرادفات: ‏ مخروط الدفع امتاكلتقطيرء ]0 عمه© 


مخروط تناقص المنسوب علوم م100 
- مخروط الاتخفاض ألع«رعل اق 3 عل عومة0 
8 . مخروط لتقب العم بغاء: عل عدة © / عع تقطعه: أه عدم 


يمثّل مخروط التقبّب مجموع المواقع التي تمر منها الارتفاعات الناشئّة في 
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الصفحة امائية انتيجة لع بثر أ إحدى المنشآت المائية عن طريق 1١‏ التغذية 
الح رلك بعد د رم قب لاع 1 
التقبب عن طريق مجموعة من الخطوط المتساوية الارتفاع بالنسبة الى مقارن 
ما. اما في الحالة العامة فإنَ الصفحة البيزومترية المتقببة تحت تائير الشيحن او 
التغذية الاصطناعية تكون ناتجة عن تعويض الصفحة البيزومترية بمخروط 
التقبب . 
المر جع : 1923 ,1765انعكة 
المرادفات: ‏ - مخروط الآار تفاع «متلهجماء أه عدون 
مخروط أنخفاض الضغط «مندوعمدمه ؛ه عه 
تقبب المياه الخوفية انام ععلة" - انام 
مخروط التغذية ععتقداعه: عل عون 
9 . الدفق احرج عنوتاقع 1ن26 / مومه طعدتك لمعتاتك 
هو الدفق الاقْصّى الذي يمكن ان يعطيّه حزان جوف لبثر ما أثناء 
الضخ مع المحافظة على نظام جريان صفيحي . . أي انه يجب أن تبقى سرعة 
السريان أقل من السرعة الحخرجة. . وبصورة ة عملية فإن الدفق الحرج عل 
الدفق 0 الذي إِذَا وقع تجاوزه ترايدات فواقَدٌ الحمولة بشكل غير خطي 
الي + 1961 ,لإلتقاكة© 
0310 8 ا منسوب / الانخفاض / التخفض” اع ع2 / 1زبجو0 10130 
هو تناقُص الطاقة المائية عنذ نقطة معيتة تحت تاثير استخراج كمية 


م م 
بالنسبة إلى مسنتواه الطبيعي. يَرتّبط مفهُوم التَحَمْض بالدفق المستخرج من 
البثر وبالبعد عن نقطة الضخ. وف حالة نظام ضح انتقالي فهو يرتبط أيضا 
بالمدة الزمنية اعتبارا من بداية الضخ . 

ملاحظة: في الحالة الخاصة التي يكون فيها المنسوب البيزومتري أعلى 
من مستوى سطح الارض (بئر ارتوازية نابعة) فان تناقص الحمولة المائية 
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يعبر عنه بصورة اوضح في شكل تناقص للضغط الارتوازي الذي يتم قيسه 
على البثر مباشرة . لذلك تستعمل عبارة «فقدان الضغط» (دمزتؤوعدم عل عتنطت) 


لكي تعني في بعض الحالاات تناقص المنسوب . 
المرجع : 1957 بتنعونه1! :1956 ,كتاء0 26 :1937 رمقصسان1 
المرادفات: - تناقص منسوب الطبقة المائية 00«0«ققل أعبم1 - يعاولا 
تناقص الحمولة / فقدان الضغط 5620 «ونودمم»2 
- أرتفاع التخفض / التناقص ا«عممعاوطةء عل متاعابه11 
فقدأآن الضغط «منووعم»2 


71 خط تساوي التخشقض / خط تساوي التناقص / عنامادمء مبرول بسو 
المتدوع1 م06 عل عطعلا0 0 

هو جموع المواقع التي تأخذها النقاط التي يكون فا نفس التناقص 
خول بثر اما أثثاء 0 للضخ وذلك اعتبارا لنفس اللحظة الزمنية في 
الحالة التى يكون فيها نظام الضخ انتقاليا . 


المرجع : 1966 ,دمااةللا 


2 0 متحنى فقدان الضغط «ونددوعوم6ل عل عناسمن / عنصم رول سوط 


هو الخط البياني لتوزع التناقص بحسب المسافة التي تفصل نقطة 

لين ع اننا حاف للف والشن تسر واطلى المزو وذلك بعد مرور 
فترة زمنيّة ما عن استتباب حالة النظام الانتقالي. ومن باب التعميم يعتبر 
منحنى فقدان الضغط بمثابة الصفحة البيزومترية التي وقع خفضها حسب 
مقطع مستو قائم يمر من مركز البئر (شكل مخروط التجوف). 

المر جع 1961 ,لإلقاكة © 

المرادفات: ‏ منحنى مسافات التناقص (او التخفض) - ععمقاواط 

عبرياء حول ول 


مخطط مخروط التجوف «منددعتمعل عدم أو علامط 


منحنى التناقص - المسافة ععمفادتل - امعلعنهطة عطسام) 
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مخطط التجوف وونأووععمةل عل اتأومط 
3 ب المنسوب الخرك /الديناميكي عناوتستقدزل ممع حل[ / اععم1 رعاو عتسفصوطر 


هو المنسوب البيز ومتري الخاضع للتأثير سواء بالتناقص أو بالترايد - 
بالمقارنة ق لدوب اعبس عد ليله 6ع 0 أعمن قن المشرت 
خاضعة للضخ أو في إحدى منشآت الشحن المغذية اصطناعيًا للطبقة الماثية 5 

المرجع : 195 ,معنزه5 :1937 ,رمددمله”” 

المرادفات: ‏ المنسوب المتأثر لعن الم نوع جزل 
4 - الشعاع العمق (للبئر ) ععقعالاء ممنرهظ / عسنله (ااءعبر) عاناعه 1ع 

هو شعاع البثر المثالية (التي تم حفرها دون ادال أي تغيير على 
تركيب التربة ودون التسبب في تطيين جدران اليئر تما يجعلها شبه كالية 
بحيث يكون فيها فاقد الحمولة غير ذي بال) والتي يمكن ان تعطي نفس 
الدفق النوعي الذي قل تعطيه 0 حقيقية عئلال نفس ألفترة الزمنية . وبصورة 
علمية فان الشعاع العملي لبثئر ما هو المسافة ألافقية بين مركز البئر وغشائها 
الخارجي كطبقة التنخيتل (اضهبالةا انودة/0) أو الوسط الذي يتم فيه 
سين مردود اليئر . 

المرجع :1956 ,ؤناء0 26 :1947 ,طومول 
5 فاقد الحمولة لطبقة ماثئية عخاتبوة! عل عوعدطء عل عوط /رددها «متأقمممط 

هو جزء من فاقد الحمولة المائية او تناقص المنسوب يلاحظ في البثر 
الخاضعة للضخ يمثل فرقا بين المنسوب الطبيعي والمنسوب الحركي ناتجا في 
الظروف العادية عن نظام جريان أنسيابي (أو صفيحى) 

المرجع : 1946 ,دمئلة/8ا 

المرادفات: ‏ قاقد حمولة الخزان 5 عع 1 لالامم 
6 البئر الكاملة اماد كاند5 / ألعبج ومناةمعمعم - بوإأسط 

هي كل بثر او تنقيب يخترق طبقة مائية على كامل سمكها ويستثمر 
ميأهها, فاه هذا المفهوم مفهوم «البثر غير الكاملة؟ , 

ألمر جع : 1961 ,لالتقاكةت) :1964 , :0108 
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المرادفات  :‏ البئر المثالية لاعم فمعلعم 
7 9 البثر التخيلية اعسات تدم / أاعد عهدس1 

هى البثر المتخلية حسب «طريقة الظلال؟ (دععفصذ ععل معومطفاة) 
زنكو ماطرة للفر الحفيقية بالفيدية الى ارخذ يكون بالدقق تين قنار) 
وذلك عند تمثيل تأثير الحاجز في التغيرات التي تقع في الطبقة المائية عند البئر 
الحقيقية أثناء الضخ . 

المرجع : 1959 ,1040 

المرادفات : البثر الخيال عمقد كانم 
8 9التقبب / التزايد امعموبؤاعه / ممتمومرمس1 
التغذية الاصطناعية. ويعبر عن التقبب عمليا بتزايد المنسوب البيزومتري 
موضصع معين يعمل فى الاتياه المعائس لذتلك الذي نماث أتناء التناقص . 

المر جع : 1955 ,تعبرءالا :1964 ,:«10© 

المرادفات : زائد الجمولة عمقطءسنة رعمنتقوا8 

التزايد مسلانن8 

989 - التداخل (بين الآبار ) ععممعمة اععاطذ / عمطعاععام] 

هو تقاطع مجحالات التائير بين بئرين أو أكثر أثناء خضوعههم] للفضخ أو 
للنبوع مما ينجر عنه في مستوى كل منهما تاثير بالتناقص او بالتزايد في 
المنسوب أو فِ الدفق الارتوازي يكم ضبطه عن طريق معطيات الآبار 
الاخرى. 

المرجع : 006 ب بجتوطت) 
0 9البثر غير الكاملة غءامنهمعه! مانبظ / أأعم ومنامهاعمعم - وللهتموط 

هي كل بثر أو تنقيب لا يخترق الخزان المائي على كامل سمكه او على 
الاقل لا يستشمر كامل سمك الطبقة المائية المشبعة (مصفاأة جزئية). هذا 
المفهوم يضاد مفهوم «البثر الكاملة». 

المرجع : 1 ,لإمماكةت :1957 ,اوتناضحاع 
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المرادفات: ‏ البئر غير النموذجية تاءبه اعمععمما 

بئر ذات أضتراق جرثي عأااع صر ممتتهماغهكم ة مالظ 
1 لمخلفات الضخح لوأحق الضخ ددنت المهمجاكوط/ موناءسلمرمومم 

تتمثل تغلفات الضخ في دخول الماء أثناء تصاعد المنسوب ويحد توقيف 
الضخة إلى داخل البثر مما ينجر عنه امتداد تاثير الضخ في الطبقة الماثية . 

لمر جع : 1967 ,عققداة راعدعمستا باعمصمظ 
2 - شعاع التأثير عءمءن ادال ممنره؟/ ععمعسالمز كه كتمع 

يمثّل شعاع التأثير المسافة الشعاعية انطلاقا من مركز البئر حتى الحد 
الأقصى لتأثير الضخ في الصفحة المائية. وهي مسافة دائرية إذا كانت ظروف 
الخران مثاليّة (تجانس التركيب مع سريان أصلي متجانس النظام). يقترن 
مفهوم شعاع التاثير بالمدة الزمنية المنقضية منذ بداية الضخ وذلك في حالة 
نظام ضخ انتقالى . 

المرجع : 1 بمعمدصود :1958 , .عمط 11 .500 .مام 

المر أدفات: ‏ شعاع العمل التخيل آناعء؟ همناءة0 «منرةم. 

- شعاع التائير العمل اناععال ععمعسالد ل ممنومم 
3 0الطاقة الابتلاعية (للبثر) عانعهمة0 / (لاء:« ]0) إالعدمف عونقطعه 1 
(كاانام مدكل) ومنادجيهةطة'01 

تمثل الطاقة الابتلاعية للبئر الدفق الأقصى الذي يمكن ان تتقبله بر 
ابتلاعية وفق شروط مضبوطة. 

وهذا المفهرم يضاده مفهوم انتاجية البثر؟ (كاشنام مدال غاذ»نامسهم) 

إلمر جع :1923 ,تعمواءال( 1 

المرادفات: ‏ الطاقة الابتلاعية لإاعدجةه لعابعمآ 
4 .2 التصاعد عماممهمع؟ / بمعجمعه] 

يتمثّل التصاعد في عمليّة ارتفاع المنسوب من جديد في بثر ما أو في بثر 
مراقبة وذلك نتيجة توقف الضخ. وينتهي هذا التصاعد بالرجوع إلى وضعية 
المنسوب الأصلى الطبيعي التي كانت سارية قبل الشروع في الضخ أي العودة 
إلى الحمولة المائية الطبيعية . 
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ملاحظة : هناك حالة خاصة تتمثل 5 البئر الارتوازية النابعة والتى يتم 
فيها رجوع الحمولة المائية الى وضعها الطبيعي عند اغلاق البثئر اذ عندها 
فقط يمكن قياس الضغط الارتوازي. كذلك هو الامر في كل الجالات التى 
يقاس فيها الضغط في الاعباق داخل التنقييات نما اوجد عبارة #تصاعد 
الضغط؟ (ومندوعام عل عغادممعم) 

المر 1957 ,1اناعنه11 :1937 ,نقماه]” 
5 منحتى التضاعد عنما لوجع عل عنايد00 / عبس وعم 

هو المخطط البياني الممئّل لتطور المنسوب بعد تناقصه أو لباقي 
التناقص بالنسبة إلى الزمن وذلك للفترة الممتدة بعد توقيف الضخ أو عند 
إغلاق البئر الارتوازية النابعة (تصاعد الضغط) وتتواصل عملية المراقبة هذه 
حتى انتهاء المنسوب إلى وضعه الطبيعى الذي كان له قبل بداية الضخ . 

المرجع : 1952 ,كناه0 20 
6 منطقة الرشح أ للك تراد ع0 عمم7 / ععدءناد عمدوعء5 

هي مساحة أنبوبية واقعة من الجهة الداخلية لجدار بثر خاضعة للضخ 
أو هي منطقة من جدار قناة راشحة واقعة بين موضع اصل الصفحة 
البيزومترية السائبة في وضعها الطبيعي قبل تدنيها والمنسوب الحركي للاء في 
البئر او في القئاة. وتكون هذه المنطقة ذات أهمية ‏ على وجه الخصوص - في 
حالة تجاوز الدفق الخرج . اما سمكها فهو سمك الرشح . 

ملاحظة: ثبت أن #بارامال» (عااءموعدم) كان قد سمى سنة 1856 
«الرشح» (أقعمتعنلتتا5) ذلك الدفق المائى الذي يمر من خلال الجزء المغمور 
قرخ البشر. 

المر جع : 1956 ,تأاعطععوطعء3 :1940 بالعطن1[ 

المرادفات : . الوجه الراشح عع2] عمممعع5 

منطقة الرشح 6 أ0 م2 
7 9 الدفق النوعى عننوانع6م؟ 6نافط / بإادعوجفق ع11اععم5 

هو نسبة الدفق الذي يمكن ضخه من البئر إلى التخفض الذي ينتج 
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لمر جع + 1959 ,لإمقاكة© :1905 ,تعاعع1زة 
8 . منحنى الدفق النو عي / كاتطقل عاسوع/ عصين 'باتعومقه علماععم5 
لزي برت الم انرا 

يمثّل منحني الدفق النوعي التمثيل البياني للعلاقة القائمة بين مختلف 
قيم الدفق الذي يتم ضحًه من بثر ما وقيم التناقص المقابلة لما سواء أكان 
الاك يي بطم لكر تاك زسسويات من العنده زقذا تهنا ابطر ان قشي 
للمنسوب) أو حسب فترات ضخ متساوية يقع اختيار مددها مسبقا. 

المرجع : 1 ,لإالقاكة © 

المرادفات : منحني الضخ الضخ خ ‏ التخفض ناك - لمعل عترعة طعو 1د[ 

- منحنى حمو 2 الدفق عبصته لإاناعدمق 0جهل] 
- منحنى البئر 0 عنال تاك أ فاعونةء عطكنا0) 

9 التخفضي النو عي / التناقص النو عي ع معط لمعمل قل عطأأعمرد 
1 ون 

يمثل التخفض النوعي نسبة تناقص النسوب في بئر الضخ الى دفق 
الضخ وذلك حسب شروط معينة. 

المرجع : 1956 ,وناء0 ولط 
0 التخفض النو عي النسبي 160016 ةد / لالجل تتعل لهاع مم18 عتاأعمم5 
أملائع م 1م125 عناوللك6م5 

هو نسبة تزايد التخفض إلى تزايد الدفق. 

المرجع : 00 | 
1 المتسوب الطببعي / / المنسوب الأصلي أعتساهط نوع :2[59 / وبع عتاهاد 

هو المنسوب البيزومتري المراقب في بثر ما أثناء فترة لا تخضع فيها 

الطبقة المائية لأء في تاثير خارجي . وهو يقاس بالمقارنة مع التخفض أو التزايد 
اللذين يمكن أن لاسي عند تسليط تنا”؛ ع ع اللي يضاد مفهوم 
المتقولت الطببعي مفهوم «المسواتب الحركي المتأئر» قل عناوأصسقمنزل ندع 1ل) 
زمع دعل 

المرجع 1902 ,لصتس اء صمل 

المرادفات: - المنسوب لماي الأصل إعبعا معاوه اممتجء0 
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المسوب السكو في (202:0050آ) عوتاماة امزلم 
2 المنسوب الثابت عدذاتطهاة نامع ذل / اعبس1 لالمعاد 
و المنسوب الحركي الثابت عند ارتفاع معين اما عن طريق نظام ضحم 
مستمر أو عن طريق تغيير دفق الضخ بشكل يثبت المدسوب وكذلك ايضا 
عن طريق تسليط تاثيرات متقابلة ذات حصيلة تساوي صفرا. 
3 2 طور المنسوب تنهعناته عل ععتلوط / وبدول مول وعا5 
هو استقرار المنسوب الحركي مع استقرار التخفض أثئناء عملية الفح 
حسب دفق ثابت. ويمكن أن يكون هذا الاستقرار وقتيا (مشال: طور 
البولطن» «منانده8 عل ب#ذلةم) أو ممتدًا في الزمن. وف هذه الحالة فهو يدل على 
الدفق والتخفض مما يمكن من رسم منحتى الدفق ‏ التخفض (يراجع 
عملية الضخ على يئر سب نظام الاطوار المتعددة). 
المرجع : 1947 ,طوعول 
4 . منحتى التنازل / منحنى التناقص عل عطعنه عبن متعدمل ددعل - عدو" 
عاقععوةل 
يمثل منحنى التنازل تطور ال منسوب المتخفض أو تطور التنشاقص 
بحسب تغيرات الزمن وذلك اثناء عملية ضخ عند نقطة ما من الخزان واقعة 
1 5 1 6 50 ا 0 
الزمن حسب سلم وحدات شبه لوغارتمي أو لوغارتمي. ى) يرتبط مفهوم 
هذا المنحني بمعرفة كيفية تطور الدفق المستخرج من البثر أثناء مختلف مراحل 
الضخ . 
5 . نحاعة البثر كاأنام دال 6األدء8!6 / بوعمعاعقاء إاء/ذا 
تمثل نجاعة البثر النسبة بين انتاجية بثر حقيقية أو شبه مثالية وانتاجية 
بئر أخرى مثالية (أي ليس بها فاقد للحمولة) وذلك من خلال اختضاعه] 
لنفس شروط الضخ . وبصورة عملية فتجاعة البئر تقاس عن طريق القيام 
بضخ حسب قيمة معينة للدفق وحساب نسبة الدفق النوعي خلال فترة 
زمنية مضبوطة (24 ساعة مثلا) الى الدفق النوعي النظري خلال نفس المدة. 
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تعتير فق هذه الخالة مثالية (1970 بأعترمه8) 
المرجع : 1970 بتعصمه8 :1966 ,مذ ممكمطامك :1964 ,علمعطعدمعءز8 
6 قاقد الحمولة النانج عن البثر «تنة دعنك ععتدطه عل وعنعط / ددا [أعللا 


5أألام 


هوالحزء من فاقد الحمولة الناتج عن خصائص البئر والذي يظهر في 

شكل تخفض للمنسوب أثناء عملية ضخ على بشر ما يزيد في الفرق بين 

المنسوب الطبيعي والمنسوب الحركي. يمحدث فاقد الحمولة الناتج عن 

خصائص البئر على وجه الخصوص نتيجة وجود حالة «جريان تقلقلٍ» 

معاتطسة أمعدمعاندوءظ) وذلك أثناء احتياز الماء لثقوب المصفاأة والغْلّف 

الداخليّة للبئر. كما يظهر أيضا في الآبار الواسعة القطر في شكل انحسار الماء 
المرجع : 1964 .::00© 
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